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LOS “JOVENES” DE D.T.E. 

“T I EGAMOS al final del año y siguen .en sus puestos, es 
algo increíble”, así comienza un lector correligionario 
una carta en la que nos pregunta posteriormente, ¿cuándo 
se irán los altos funcionarios de la U. T. E.? que como úni¬ 
co mérito exhiben el haber obedecido ciegamente a todos los 
lamentables directorios de mayoría batllista que pasaron por 
esa administración, y que finalmente se sacaron el gusto de 
dejar al ente fundido. 

No sabemos qué contestarle, tal es también nuestro 
asombro, pero vamos a insistir preguntándole a los propios 
interesados, cuándo se van a “descansar a sus casas” a re¬ 
cordar los lejanos tiempos en que todos al mismo compás 
bailaban la música del desorden. 

Para señalarles que no los olvidamos, repetiremos algu¬ 
nos nombres ya conocidos y agregaremos otros a la^ con¬ 
sideración general. 


Ingreso Nombres 

18-2-21 Bentui'a Borgarelli, Juan InfT 
27-4-25 Ponsetí Cortés, Pedro . . . 
18-8-24 Borges Alomar, Julio . . . 

15-11-24 López, Oscar. 

24-2-21 Silveira Ucar, Julio . . . . 

10- 8-22 Bermúdez, Aníbal. 

9-9-22 Dragonetti Buono, Antonio E, 

11- 1-16 Masson Row, Ricardo S. . . 
1-9-15 Duclosson Vignane. Ernesto 

20-12-10 Bonino Nicolini, Alberto M. 

27-2-24 Braga Gandolfo, Juan C. . 
25-11-29 de los Santos, Ernesto . . . 


Cargo 


Gerente 
Sub Gerente 
Sub Jefe 

Encargado Taller * 
Jefe Administrativo 
Jefe 

Encargado 

Gerente 

Encargado Centrales 
Jefe Línea Alta 
Tensión 

Jefe Departamento 
Jefe 


♦ * ♦ 

Los subalternos de todos estos jerarcas, ases de la ^obe¬ 
diencia en su mayor parte; confían en que nuestra prédica 
rinda finalmente sus frutos y ellos logren los ascensos que 
merecen y que hasta este momento no han llegado, —^pese 
a que en la nómina que aiilecede no ha nadie con menos 
de 35 años en U. T. E. y algunos con más de 40. 
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EL PAIS. — Viernes 30 de diciembre de 1960 
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Tendremos 120.900 Teléfonos Automáficos 




U.TI. INFORMA SOBRE 
EN 1960 Y PROYECTOS 


Importantes planes de ampliacio¬ 
nes y mejoras de los servicios 
eléctricos y telefónicos en todo el 
país impulsa y tiene en ejecución 
en estos momentos la Administra¬ 
ción de U.T.E., que traza y reali¬ 
za planes de largo alcance, cuyos 
resultados no pueden concretarse 
en un ejercicio pero asegurarán 
un prolongado período de fecun¬ 
do desarrollo para la República. 

En breve reseña, detallaremos las 
obras realizadas en 1960, que por 
su importancia merecen ser desta¬ 
cadas, y otros trabajos en proceso 
de ejecución cuya habilitación es¬ 
tá prevista para 1961. 

Ar pliación telefónica de Mon¬ 
tevideo. — La ampliación telefóni¬ 
ca de Montevideo, es una de las 
obras de mayor enjundia que la 
actual red telefónica de llo.OOO lí¬ 
neas primarias salientes de 10 
Centrales y cuya capacidad totali¬ 
zan 69.000 números automáticos, pa¬ 
sará luebo de efectuados los traba¬ 
jos que se llevan acabo acelerada 
mente, a una red de 185.000 pares 
primarios salientes de 12 Centra¬ 
les y 3 Satélites, cuya capacidad 
será de 120.900 números automáti¬ 
cos, con la construcción de las nue¬ 
vas centrales Malvín y Manga. 

Además para la interconexión 
de las centrales existentes y las 
nuevas, se están colocando 18 ca¬ 
bles troncales, con una extensión 
lineal equivalente a 32.000 Kmts.—. 
par-o. 

Esta ampliación atenderá las ne¬ 
cesidades de la planta urbana y 
comprenderá también las deman¬ 
das de la zona Manga, que aún no 
han sido atendidas por el servi¬ 
cio automático y que hoy lo re¬ 
quiere por el aumento de su po¬ 
blación y la importancia de las 
industrias de diversa índole que 
se establecieron en esa zona. 

Con respecto a los edificios de 
centrales ya se ha construido la Cen 
tral Manga en Camino López pró¬ 


ximo a Cuchilla Granee y se en¬ 
cuentra en su finalización la Cen¬ 
tral Malvír. ubicada en las callea 
Asamblea y Candelaria. Además 
se realizaron diversas obras de am¬ 
pliación en las demás centrales 
existentes para dar cabida a los 
nuevos equipos automáticos de los 
cuales ya llegaron al país uii 25 ojo. 

Servicios telefónicos del infe¬ 
rior.— se encuentran muy adelan¬ 
tados los estudios técnicos para 
la automatización en primera eta¬ 
pa, de las Ciudades de Salto, 
Paysandú, Minas, Trinidad y Du¬ 
razno. 

En esta última Ciudad recién 
la U.T.E. acaba de tomar pose¬ 
sión de su servicio telefónico y 
tan pronto se instale el Tribunal 
Arbitral que debe formarse de 
acuerdo con el convenio suscrito, 
se propondrá solicitar la autoriza¬ 
ción correspondiente para realizar 
Un cambio total de pilas y la 
instalación de nuevos y modernos 
aparatos telefónicos a cargo exclu¬ 
sivo de la U.T.E. Además en los 
momentos actuales se encuentra 
también en estudio la ampliación 
de las centrales automáticas de 
Maldonado-Punta del Este-. 

Si bien estas obras tendrán un 
efecto de real mejoramiento lo¬ 
cal, la obra de mayor envergadu¬ 
ra de carácter nacional que se li¬ 
citará en los primeros meses del 
próximo año, será el sistema mi¬ 
cro-ondas Montevideo-Buenos Ai¬ 
res, que permitirá sustituir los 
actuales 18 insuficientes circuitos 
por un sistema que constará en 
primera etapa de 120 comunicacio¬ 
nes simultáneas. 

120 co nunicaciones simultáneas 
con Bs. Aires.— Por otra parte 
dicho sistema de micro-ondas per¬ 
mitirá la entrada a Montevideo 
de los sistemas de Colonia, San 
José. Canelones, todo el litoral y 
la parte central de la República 
hasta Rivera, solucionando de este 


SUS REALIZACIONES MAS DESTACADAS 
PRINCIPALES PARA FECHAS PROXIMAS 


modo el grave y difícil problema 
de la entrada de esa zona hasta la 
Capital de la República, facilitan¬ 
do la ampliación de los circuitos 
de larga distancia de la mayor par¬ 
te del país. 

Con la implantación de este sis¬ 
tema de micro-ondas-Montevideo 
Buenos Aires, la U.T.E. piensa 
desarrollar el sistema “Telex” In¬ 
ternacional de imprescindible ne¬ 
cesidad para el desarrollo comer¬ 
cial de nuestro país y que per¬ 
mitirá la conexión directa desde el 
propio domicilio del abonado de 
“Telex’* con cualquier otro abona¬ 
do conectado al sistema y todo 
ello dentro de un plazo relativa¬ 
mente corto por la calidad de los 
servicios a instalarse, por el mon¬ 
to de los mismos, por las dificulta¬ 
des técnicas que habrá que resol¬ 
ver, todo locual se espera poder 
ponerlo en servicio en los prime¬ 
ros meses del año 1962. 


Nuevos servicios en iodo el 
País.— Al producirse las inunda¬ 
ciones de Abril de 1959, la cen¬ 
tral hidráulica de Rincón del Bo¬ 
nete, fue cubierta por las aguas, 
lo que originó gravísimas averías 
en todas las instalaciones existen¬ 
tes. 


Naturalmente que fue necesario 
desaguar la central, lavar todos sus 
elementos, primeramente con agua, 
para retirar el lodo y luego con 
productos adecuados a cada tipo 
de instalación. De igual manera, en 
tré los once meses que demoró el 
reacondicionamiento de la prime¬ 
ra unidad y unos 14 meses el de la 
última, se desmontaron y desar¬ 
maron para la limpieza y rea¬ 
condicionamiento de todos sus ele¬ 
mentos y se volvieron a armar, los 
cuatro grupos generadores de Rin¬ 
cón del Bonete. 

Lo que denota una organización 
y un esfuerzo que no es corriente. 
Lineas de Interconexión. — Con la 


incorporación de la central hidro¬ 
eléctrica de Baygorria, se iniciaron 
nuevos servicios eléctricos,. cuyos 
suministros de energía, se realiza¬ 
ron a través de la lineo de In¬ 
terconexión de centrales Bonete- 
Baygorria, constituida por una ter¬ 
na simple, con la longitud de 38,6 
Km. terminada y puesta en servi¬ 
cio el día 17 de Junio de 1960. 

Esto permitió la puesta en ser¬ 
vicio del grupo generador N9 lll 
de la Central Baygorria, que inició 
su servicio el día 22 de junio de 
j 1960 mandándose energía a Bonete. 

' y de aquí por las líneas existentes a 
¡Montevideo. Para que pudiera en¬ 
trar en servicio la segunda má¬ 
quina de Baygorria, era necesa- 
jrio contar con una terna de la 
i línea Baygorria, Paso del Puer- 
I to-Montevideo. La terna I que cons 
ta de 250 km. y trabaja 150.000 V. 
entró en servicio el 1^ de Agosto 
j de 1960. Así pudo entrar la se- 
, gunda unidad de Baygorria, que 
fue la N9 II el 30 de agosto de 
1960. 

El 31 de agosto de 1960, pudo 
entrar la segunda tema de la lí¬ 
nea Baygorria, Paso del Puerto- 
Montevideo. Y finalmente, el 8 de 
octubre de 1960 entró en servicio 
la última unidad de Baygorria, que 
fue la N9 I. 


Al entrar en servicio la prime¬ 
ra línea de Baygorria a Montevi¬ 
deo, el 14 de agosto de 1960. inició 
sus servicios también la Sub-esta- 
ción “B" del Sistema Colector. 

La construcción en Paso del 
Puerto. — Habiéndose programado 
ya la construcción de dos nue¬ 
vas usinas proyectándose su ubica¬ 
ción en Paso del Puerto y Yape- 
yú, U.T.E. llamó a concurso para 
la contratación de Ingenieros Con¬ 
sultores para los estudios a efec- 
turase en el Río Negro, aguas aba¬ 
jo de Baygorria, a fin de cons- 
I tituir allí la tercera Usina Hidro¬ 
eléctrica. 
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Ampliación Telefónica 
Hallan Realizando 


se 


Impoitantes planea do ampliaciones y mejoras de 1 m 
eléctricos y telefónicos en todo el país 
cución en estos momentos la Administración de 
santements traza y realiza planes de largo alcance, cuyo-, result 
dof r pueíen cLcretarse'^en un ejercicio pero asegijnar^ un 
prolongado período de fecundo desarrollo para la Rep 

En. breve reseña, para conocimiento de ou¡ 

tallamos las obras realizadas en el transcurso del año 1960, que 
por su j-mportanola merecen ser destacadas, y otros «abajos en 
proceso de ejecución cuya babllltaclon está prevista pira el año 

1961 “^‘S‘Í=¿|ácION TELEFONICA DE MONTEVIDEO 

Indudablemente que la ampliación 
es una de las obras de mayor enjundia que se está realizando, va 
que la actual red telefónica de 115.000 lineas 
de 10 Centrales y cuya capacidad totalizan 69.000 números aut 
mitlcorpasart luego de efectuados los trabajos que “ Uevan a 
cabo aceleradamente, a una red de 185.000 P^-F®® “ 120 mq 

tes de 12 Centrales y 3 Satélites, cuya capacidad será de 120.900 
números automáticos, con la construcción de las nuevas centra. 

Además ^ara la Interconexión de las centrales existente» y 
nuevas, se es^tán colocando 18 cables troncales, con una extensión 
lineal equivalente a 32.000 Kms. —par—. ,„.u« 

Esta ampliación atenderá las necesidades de la Pl^^nta urba¬ 
na y compreiiderá también las demandas de la zona 
tiún^no ha sido atendida por el servicio automático y que hoy lo 
lequiere por el aumento de su población y la importancia de laa 
industrias de diversa índole que se 

Con respecto a los edificios, de centrales ya se ha construido 3a 
, Central Malvín ubicada en las calles Asamblea y Candelaria. Ade¬ 
más se realizaron diversas obras de ampliación en las demás ccn- 
trrles existentes para dar cabida a los nuevos equipos automáti¬ 
cos de los cuales ya llegaron al país un 25%. 
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SERVICIOS TELEFONICOS DEL INTERIOR 
Se encuentran muy adelantados los estudios P®^ 

autoin..dzacicn en primera etapa, de las ciudades de Salto, Pay- 
«niifiii Minas. Trinidad y Durazno. 

En esta última ciudad recién ia U.T.E. acaba de tomar pose¬ 
sión de su servicio telefónico y tan pronto se instale “1 Tnbunal 
Arbitral que debe formarse de acuerdo con el convenio suscrito, se 
propondrá solicitar la autorización correspondiente para realzar 
un cambio total de pilas y la instalación de nuevos y modernos 
aparatos telefónicos a cargo exclusivo de la Ü.T.E. Además en los 
momentos actuáles se encuentra también en estudio la ampliación 
de las centrales automáticas de Maldonado-Pimta del Este. 

SI bien estas obras tendrán un efecto de real mejoramien¬ 
to local la obra de mayor envergadura de carácter nacional qus 
fie licitará en los primeros meses del próximo ano, sera el sistema 
micro-ondas Montevideo-Buenos Aires, que permitirá sustituir los 
actuales 18 insuficientes circuitos por un sistema que constará trn 

Drimera etapa de 120 comunicaciones simultáneas._ 

Í 20 COMUNICACIONES SIMULTANEAS CON BL--— 

Por otra parte dicho sistema de micro-ondas permitirá U en- 
irada a Montevideo de los sistemas de Colonia, San José. Canelo¬ 
nes todo el litoral y la parte central de la República o asta 
ri 'solucionando de este modo el grave y difícil problema de la 
entrada de esa zona hasta la Capital de la República, facilitando 
la ampliación do los circuitos de larga distancia de la mayor par- 

^CobVa'implantación de este sistema de micro-ondas Montevl. 
d?o-Buenos Aires, la U.T.jü. piensa desarroixar e* sisbein. Teiex 
Internacional de imprescindible necesidad para el desarrollo co- 
merrial de nuestro país y que permitirá la conexión d^ecta de.jdB 
S propif de “Telex" con cualquier otro 

Abonado conectado al sistema y todo ello dentro de un plazo re- 
intlvameiite corto por la calidad-de los servicios a instaláis^ por 
el monto de los mismos, por las dificultades técnicas "^®. 
que resolver, todo lo cual se espera poder ponerlo en servido en 

*'‘Ji‘í?¿vorSERVIcróF ELECTRICOS EN TODO EL PAIS 

Al producirse las inundaciones de abril de 19o9, la central m- 
dráullca de Rincón del Bonete, fué cubierta por las aguas, lo que 
originó gravísimas averías en todas las instalaciones ex.sten^ec 

Naturalmente que íuó necesario desaguar la central, 

«ios sus elemaitos, primeramente con agua, para retirar el lodo y 
luego con productos adecuados a cada tipo de . J?® 

f 6 - 119,1 m inera entre los once meses que demoró el reajondlclona- 
mSlt^dría’prime^^^^ y unos 14 meses el de la última, si 

desmontaron y desarmaron, para la limpieza y 

de todos sus elementos y se volvieron a armar, los cuatro grupoi 

7 un esfuerzo que no e. co. 
íTlente, (PASA A LA PAG. C). 
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'lUESTRA CAPITAL 


3FACTOS DE ALUMBRADO PUBLXC^O. — So 
in de mejoras de este servicio, concert’adna 
■mental de Montevideo y que consiste fun- 
ustitución de faroles y pantallas existentes 
s y eficientes, y dotados de adecuadas pro- 
s para evitar que éstas sean destruidat 1»- 
i acción de las lluvias. 

considerado se cambiaron 456 faroles en 
alias en brazos. Paralelamente y de acuer- 
‘ el referido Concejo Departamental, se van 
:as de menos de 200 w. por otras de esta 


; ACORDADOS AL PERSONAL 

tante en que el actual Directorio st híaí» 
se vló precisado a abocarse al estudio del 
lue aún no había sido estructurado. En 
reclamaciones del personal cuyas remuue- 
í y al que se le adeudaba el pago de un 
I el año 1959, además de llegar a las solu- 
!l pago del mencionado progresivo, el cual 
otalidad en los últimos meses de 1959, sí 
• i periodo un presupuesto de sueldos para 
tientos én beneficio del personal del orden 


A^IPLIACIONES EN EXTERIORES T ALUMBRADO PUBLICO 
C^isiderando fundamentalmente que U.T.E. es un ente in¬ 
dustrial de prestación de servicios esenciales, como el de la ener¬ 
gía eléctrica para el comercio y la industria y las poblaciones de 
todo el país, continuamente se están realizando obras de amplia¬ 
ción por millares de pesos; teniéndose en cuenta en el aspecto so¬ 
cial y de progreso de los municipios, las mejoras en las redes de 
distribución, instalaciones y artefactos dé alumbrado publico. Da¬ 
mos a continuación un detalle de las obras proyectadas desde el 
de julio de 1959 hasta la fecha y que comorenden: 

AMPLI/^ION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION. — Que in¬ 
cluyen el T ntaje de 9 nuevas subestaciones y el refuerzo de li¬ 
neas de discribución aéreas y subterráneas, con el fin de mejorar 
la tensión en diversas zonas del Departamento. En total se for¬ 
mularon 26 presuouestos con un monto global de $ 537.571.00. 

AMPLIACICIÍ2S DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO 
PlTBLICí>. — Solicitadas por las autoridades municlcales. comnr«»n- 


D para el personal presupuestado asclen- 
lersonal “a término*’ qiie era ei peor ré- 
6 . 61 %. El porcentaje general de los au¬ 
la al 49.91%. Dentro de la cifra global 
úgunos beneficios sociales de importancia, 
' hogar constituido, acordado por primera 
3ntQ de las asignaciones familiares a pe- 
litación de número ni tope de sueldos, 
la contemplado además algunas sltuaclo- 
iiancia cuyas remuneraciones ofrecían no- 
las funciones cumplidas. Así e.^a de evi- 
mes de los profesionales estaban en un 
de ib que correspondió a es'^^í's funcio¬ 


narios én el aumento general, se les acordó un 30% sobre el suel¬ 
do base consignado én el presupuesto, lo que les representa un be¬ 
neficio anual del orden de los 780.000 pesos. 


Del mismd modo fué aumentado el rubro de comisiones de co¬ 
branzas, de $ 350.000 a 440.000 y el rubro de horas extraordinarias 
de $ 50Ó.000 a 1:100.000. Se aumentaron las compensaciones por 
concepto de comida de $ 2.00 a $ 5.00 por día. 

En el curso de 1960 del actual Directorio, adoptó algunas dis¬ 
posiciones que mejoran la situación del plantel de Cobradores del 
Organismo, en la siguiente forma: (Comisión) de $ 35.00 mensua¬ 
les a $ 70.00 mensuales; (Premio) de $ 5.00 a $ 10.00 y $ 20 00 
mensuales a $ 20.00, $ 40.00 y $ 80.00 mensuales; (Quebranto de 
Cartera) de $ 20.00 a $ 100.00 mensuales. Estas mejoras son para 
el personal de cobranzas de la Sec. Rec. de Cuentas Particulares. 

También se han efectuado promociones entre el perscnal de la 
Administración ou? han hpnefirlado alrFdrrinr dp 2. RÚO ftmeii-inA. 
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M20.900 NUEVOS TELEFONOS TENDRA NUESTRA CAPITAL 


(Viene de la pág. 1) 

Lineas de interconexión de centrales 

BONETE-JAYGORRIA 

Con. la Incorporación de la central nidroeléctrlca de Baygorria, 
Bo Iniciaron nuevos servicios eléctricos, cuyo suministro de ener¬ 
gía, se realizaron a través de la línea de Interconexión ft centra¬ 
les Bouete-Baygorrla, constituida por una tema 5 lmp«e, con la 
longitu-i de 38.6 m. terminada y puesta en servicio el día 17 de 
Junio de 1960. 

Esto permitió la puesta en servicio del grupo generador N® in 
de la Central Baygorrla, que inició su servicio el día 22 de Junio 
de 1960 mandándose energía a Bonete, y de aquí por las ilneus 
existente.*^ a Montevideo. Para que pudiera entrar en servicio la 
segunda máquina de Baygorrla, era necesario contar con una terna 
de la línea Baygorrla, Paso del Puerto-Montevldeo. La tema I que 
consta de 250 Km. y trabaja 150.000V. entró en servicio el 14 de 
agosto de 1980. Asi pudo entrar la segunda unidad de Baygorrla, 
que íué la W II el 30 de agosto de 1960. 

El 31 de agosto de 1960, pudo entrar la segunda terna de la 
linea Baygorrla, Paso del Puerto-Montevldeo. Y finalmente, el 8 de 
octubre de 1960 entró en servicio la última unidad de Baygoiria 
que fué la Ñ? 1. 

Al entrar en servicio la primera línea de Baygorrla á Monte¬ 
video, el 14 de agosto de 1960, Inició sus servicios también la 
Sub-estaclón "B” del Sistema Colector. 

APERTURA DEL CONCURSO PUBLICÓ INTERNACIONAL PARA 
LA CONSTRUCCION DE LA USINA DE PASO DEL PUERTO 
Habiéndose programado ya la construcción de dos nuevas isl- 
xas proyectándose su ubicación en Paso del Puerto v Yapeyú, 
T».T.E. llamó a concurso para la contratación de Ingenieros Con¬ 
sultores para IOS estudios a efectuarse en él Río Negro, aguas abu- 
Jo de iaygorria, a fin de construir allí la tercera Usina Hidroeléc¬ 
trica. 

Para destacar la importancia que las firmas mundiales otor¬ 
garon a este concurso, debemos señalar que se presentaron 15 íír- 
inr^ de Ingenieros Consultores de reconocida competencia en esta 
cla?«3 de trabajos. 

A^IPLIACIONES EN EXTERIORES Y ALUMBRADO PUBLICO 
Cgfisiderando fundamentalmente que U.T.E. es un ente In¬ 
dustrial de prestación de servicios esenciales, como el de la enei- 
gía eléctrica para el comercio y la industria y las poblaciones de 
todo el país, continuamente se están realizando obras de amplia¬ 
ción por millares de pesos; teniéndose en cuenta en el aspecto so¬ 
cial y de progreso de los municipios, las mejoras en las redes de 
d;strlbución, instalaciones y artefactos de alumbrado publico. Da¬ 
mos a continuación un detalle de las obras proyectadas desde el 
de julio de 1959 hasta la fecha y que comorenden: 

AMPLD»^ION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION. — Que In¬ 
cluyen el ’T ntaje de 9 nuevas subestaciones y el refuerzo de li¬ 
neas de distribución aéreas y subterráneas, con el fin de mejorar 
la tensión en diversas zonas del Departamento. En total se for¬ 
mularon 26 presupuestos con un monto global de $ 537.571.00. 

AMPLIACIC’I’ES DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO 
PUBLICO. — Solicitadas ñor las autoridades municipales comnT«»n- 


lunto a 992. 

MEJORAS EN ARTEFACTOS DE ALUMBRADO PUBLIf’O. — So 
está ejecutando un plan de mejoras de este servicio, concertádna 
con el Consejo Departamental de Montevideo y que consiste fun- 
liametitalmente en la sustitución de faroles y pantallas existentes 
por otros más íÁodemos y eficientes, y dotados de ádecuadáa pro¬ 
tecciones a las lámparas para evitar que éstas sean destruidas In- 
tejiclonalmente ó por la acción de las llqvias. 

Durante el periodo considerado se cambiaron 456 faroles en 
columnas, y 5.820 pantallas en brazos. Paralelamente y de acuer¬ 
do con lo dispuesto por el referido Concejo Departamental, se van 
sustituyendo las lámparas de menos de 200 w. por otras de esta 
potencia. 

BENEFICIOS ACORDADOS AL PERSONAL 

Desde el mismo instante en que el actual Directorio es biso 
cargo de sus funciones se vló precisado a abocarse al estudio de] 
presupuesto para 1959 que aún no había sido estructurado. En 
particular frente a las reclamaciones del personal cuyas remune- 
iaciones esan muy abajas y al que se le adeudaba el pago de un 
progresivo acordado para él año 1959, además de llegar a las solu¬ 
ciones financieras para el pago del mencionado progresivo, el cual 
se hizo efectivo en su totalidad en los últimos meses de 1959. se 
estructuró en ééé mismo periodo un presupuesto de sueldos para 
*960 con un total dé aumentos en beneficio del personal del orden 
de los $ 46:269.789.62. 

El aumento proñiedid para el personal presupuestado ascien¬ 
de ál 47.72%; para el personal “a término” que era ei peor re¬ 
munerado, se eleva al 66.61%. El porcentaje general dé los .au¬ 
mentos acordados alcanza ai 49.91%. Dentro de la cifra global 
reseñada se comprenden algunos beneficios sociales de importancia, 
como es el de $ 25.0 por hogar constituido, acordado por primera 
vez en U.T.E., y el aumento de las asignaciones familiares a pe¬ 
sos 20.00 por oijo, sin limitación de número ni tope de sueldos. 

El actual Directorio ha contemplado además algunas situacio¬ 
nes funcionales de importancia cuyas remuneraciones ofrecían no¬ 
toria desproporción con las funciones cumplidas. Así era de evi¬ 
dencia que las retribuciones de los profesionales estaban en un 
plano- muy bajo. Además de lo que correspondió a es'^rs funcio¬ 
narios én el aumento geberal, se les acordó un 30% sobre el suel¬ 
do base consignado én el presupuesto, lo que les representa un be¬ 
neficio anual del orden de los 780.000 pesos. 

Del mismd modo fué aumentado el rubro de comisiones de co¬ 
branzas, de $ 350.000 a 440.000 y él rubro de horas extraordinarias 
de $ 500.000 a 1:100.000. Se aumentaron las Compensaciones por 
concepto de comida de $ 2.00 a $ 5.00 por día. 

En el curso de 1960 del actual Directorio, adoptó algunas dis¬ 
posiciones que mejoran la situación del plantel de Cobradores del 
Organismo, en la siguiente forma: (Comisión) de $ 35.00 mensua¬ 
les a $ 70.00 mensuales; (Premio) de $ 5.00 a $ 10.00 y $ 20 00 
mensuales a $ 20.00, $ 40.00 y $ 80.00 mensuales; (Quebranto de 
Cartera) de $ 20,00 a $ 100.00 mensuales. Estas mejoras son para 
el personal de cobranzas de la Sec. Rec. de Cuentas Particulares. 

También se han efectuado promociones entre el persenal de la 
Administración ou 2 han beneficiado alrededor de 2.800 ftmclnna. 
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lA SITUACION D£ UTE 


Hace ocho meses que una Comisión Especial 
integrada por los ingenieros Hill y Giogi y el doc¬ 
tor Bado Hamilton, entregó al Directorio de la UTE 
un extenso y pormenorizado informe sobre las con. 
diciones de mantenimiento y operación de las cen¬ 
trales termoeléctricas de Montevideo, de las que de¬ 
pende, como es notorio, un alto porcentaje del abas¬ 
tecimiento de la capital. 

Hace ya casi un mes, que las conclusiones prin¬ 
cipales de ese informe, celosamente guardado por 
el Directorio de la UTE trascendieron al conoci¬ 
miento público gracias a la inquietud de un colega. 

Pero se ignoran, todavía, las reacciones oficia¬ 
les a ese informe, y en especial la disposición de las 
autoridades del servicio, para corregir los graves vi¬ 
cios imputados. Vale la pena, sin duda, reproducir 
en sus términos fundamentales, las comprobaciones 
de la investigadora. 

Dicen sus miembros que el estado general de 
las máquinas e instalaciones, es, por falta de plan 
de mantenimiento, ^‘bastante deficiente”; denuncian 
‘‘estado de abandono” en muchas secciones de la 
central “Batlle y Ordóñez” y, en especial, omisión 
de medidas elementales de seguridad al punto que 
“en cualquier momento puede producirse un incen¬ 
dio que pondría fuera de servicio totalmente... por 
muchos meses...” a la citada central; agregan que 
“falta personal técnico superior y subalterno para 
poder atender eficientemente el servicio y el man. 
tenimiento de equipo e instalaciones”; señalan “un 
relajamiento de la disciplina con nefasta repercu. 
sión en el servicio” y apuntan, finalmente, males me¬ 
nores como el papeleo burocrático, la falta de con. 
trol, los hurtos habituales, etc. 

Todos sabemos qué las fuentes de energía eléc. 
trica de que dispone actualmente el país, alcanzan, 
apenas, para satisfacer la creciente demanda nacio¬ 
nal ; cualquier alteración en la regularidad del ser¬ 
vicio de esas fuentes —y ya hemos tenido penosas 
experiencias- obliga a racionar los consumos, redu. 
ce la actividad productiva e infiere a la población, 
drásticos y difícilmente asimilables cambios en su | 
régimen de vida. i 

Esas circunstancias exigen, pues, para el serví- ; 
cío de generación eléctrica, una administración es¬ 
pecialmente competente, prolija y rigurosa. 

El Directorio de UTE debe preocuparse de sal¬ 
var rápidamente la distancia que media desde la si¬ 
tuación definida por el informe, a esas condicionaos 
ideales e indispensables ál gobierno del servicio. 
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SOBRE U.T.E. 

QOMOS los primeros defen¬ 
sores de Fonseca. De Fon- 
seca y de Perdomo y de Cote¬ 
lo que forman la mayoría. 

Los tres actúan con pa¬ 
triotismo, con desinterés y 
con competencia. Con ejem¬ 
plar competencia. Pero lo que 
no podemos silenciar es el sa¬ 
botaje de sus “ayudantes”. 

De esos técnicos con 40 i 
años de usina que debían es- < 
tar jubilados y que quieren i 
continuar cuando el nuevo t 
tiempo requiere personal jo- < 
ven y personal competente. 

Competente y leal con los ‘ 
jerarcas. Porque lo que falta 
en U.T.E. es lealtad y espíri¬ 
tu de sacrificio. 






xv-á' o 



EN LA U. T. E. 




/ Desde algún tiempo a esta 
parte la prensa blanca se 
venía refiriendo al “sabo¬ 
teo’* que Sé realizaba en la 
U.T.E. 

Llamado “El Debate” a 
concretar los cargos por me* 
dio de una carta que le en¬ 
vió un funcionario del seña¬ 
lado Organismo, dice el re¬ 
ferido diario que “no se tra- 
”ta, por cierto, de máquinas 
” rotas, voladuras de calde- 
”ras, explosiones en las sub. 
” estaciones” y “que es algo 
” más sutil y difícil de llegar 
”a su comprobación”, citan¬ 
do concretamente expedien- 
tes incompletos y alguna 
nota que se pudo, según sus 
propias expresiones, extra¬ 
viar. 

Esto viene a demostrar 
que estábamos frente a una 
campaña sensacionalista, que 
deriva la responsabilidad por 
deficiencias del servicio ha¬ 
cia los funcionarios colora¬ 
dos, y que, además, disimula 
lo que realmente allí ocurre 
y que surge de un informe 
preparado por una Comisión 
de Técnicos, la que, según se 
desprende de un comentario 
formulado a raíz de dicho 


informe, ha denunciado he¬ 
chos que significarían res¬ 
ponsabilidad de jerarcas de 
la U.T.E. y no de los funcio¬ 
narios subalternos señalados 
como saboteadores. 

En efecto: se expresa en el 
referido informe, el estado 
deficiente y de abandono de 
las centrales térmicas; la 
omisión de previsiones indis¬ 
pensables contra incendios 
que “podrían producirse en 
cualquier momento” ponien¬ 
do fuera de servicio a la 
Central “José Batlle y Ordo- 
ñez”, por varios meses; la 
falta de personal técnico su¬ 
perior y subalterno para po¬ 
der atender eficientemente el 
servicio y el mantenimiento 
de equipos e instalaciones; el 
relajamiento de las discipli¬ 
nas; el acceso sin restriccio¬ 
nes de personal ajeno al ser¬ 
vicio a puntos vitales de las 
instalaciones; las sustraccio¬ 
nes de materiales y equipos; 
lentitud en la tramitación 
correspondiente para la ob¬ 
tención de repuestos, mate¬ 
riales de consumo y personal 
imprescindible. 

Los hechos que se señalan 
son de suma entidad y de¬ 
muestran, como decíamos, 
que la serie de casos que se 
han venido comentando de 
diversas formas, por su na¬ 
turaleza no pueden imputar¬ 
se al personal subalterno de 
la referida institución. 













SOBRE LA Ü.T.E.. 

“"í"® » •»® funcionarlos de 
la L.r.E. na se les liquidara con su sueldo del mes de 
el importe correspondiente al hogar constituid^’ 
Que ello se debería a un olvido de índole contable por parte 

Ignoramos a quién se refiere, dado que en la menrinnari, 

nai^ta'**hab?á « jerarcas de notoria filiación nació- 

nalista, habra seguramente gran cantidad de “tibios” nii« 
ahora son “muy blancos-. En cambio en esa Gérenci’a de 
obsecuentes de los directorios batllistas ver- 
la ónf., trasposiciones de rubros con 

los m "" “golpecito” telefónico deí que 

OS manejaba a todos como en un teatro de “Maese Pedro” 

la verdad auténtica es que en Ja U.T F hav nmx 

rrterminar^de' uí'*” atíministracióm pa- 

^ , los alios funcionarios 

que aseguran * que al final se hará lo que ellos dio^aii” c on 
que cobraron sus premios de ’Vetiro de 
la Administración por adelantado, v siguen ocupando ^nde 
bj^damente sus altos cargos; deteniendo®la lógiTprLoctóñ 

de otros con mejores enliisiasmos v condiciones cu vas fi 

Ilaciones, repetimos, posiblemente sean en sS mayor’^ part¿ 

par i "o^iabo. ir" '*T ‘’a’"'-'" ™‘‘j«'-es esfuerzos 

Iiar .1 ^ü.doüiar con la adininistracion de orden v licnestidad 
de la mayoría del Partido Nacional, ’ Honestidad 

todr^' eitin cJíf. debemos publicar los nombres de 

ebíe ‘ r‘i"*' «IP loorlos: y será- eoi-pla- 

i bien, pc.-e a la 

^mapati^ad de los que lo acompañan. Seguirá muv bien 
Dero sena útil que cortara por lo sano... ^ 


^ Ío/e 
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LAS CENTRALES 
TERMICAS 

En el informe producido 
por una Comisión Especial 
—informe que se ha publica¬ 
do— sobre las condiciones de 
las centrales térmicas de 
Ute, señálanse, con precisión 
y rigor, sus fallas y defi¬ 
ciencias. 

Como es ^bido, esas cen¬ 
trales suministran buena 
parte de la energía eléc^ica 
que consume Montevideo. 
Basta, ello, para significar el 
intei^és de qué sean mante¬ 
nidas en forma y cuidadosa¬ 
mente- 

No obstante la entidad del 
problema, el Directorio del 
Ente nada ha dicho. Y esto 
—obvio resultaría destacar¬ 
lo— no debería ser, de nin¬ 
gún n|odo. 

La opinión pública recla¬ 
ma soluciones. 

Y está en su derecho. 







26378-3.000 


SECCION CENTRAL HIDROELECTRICA 
RINCON DEL BONETE 





FERSOlJES INVISIBLES DE LA OTE 

^LEVAMENTE debemos de ocuparnos de los funcionarios de 
elevada jerarquía que forman en los cuadros presu¬ 
puéstales de la Ü.TE.; lo haremos para señalar con to¬ 
da exactitud en un breve cuadro, sus cargos, fechas de 
ingreso y la suma que por diversos conceptos perciben 
mensualmente. 

NOMBRE 


Masson J, J. Ing, 
Bentura J, Ing. 
Ponsetí Ing. 

Rivero P. Cont. 
Fressia A. Cont- 
Menditeguy J. Ing. 


CARGO 

Gerente 

Gerente 

Sub-Gerente 

Gerente 

Sub-Gerente 

Jefe Depto. 


Estos funcionarios, con quienes la prensa de “inváli¬ 
dos mentales” que soporta la inútil tarea de defender lo 
imposible; se ha solidarizado, flaco favor les ha hecho* 
son los personajes de la U.T.E. poco menos que infisiblcs’, 
para los modestos funcionarios que vanamente intentan 
llegar con sus problemas a la Superioridad. 

Estos y otros que ya mostraremos, entre los que se 
encuentran quienes luego de cobrar sus “premios de reti¬ 
ro agüen tan tranquilos en sus cargos, son los que de¬ 
ben irse; no para “blanquear” sino para moralizar la ad- 
ministracióp. Porque bien lo saben los deiTotados del 58 
que es casi seguro que los sustitutos deban ser batllistas! 
bien que se cuid.aron siempre de que fuera mínimo el por¬ 
centaje de blancos que llegara a ocupar cargos de jerar- 

Los mejores puestos para ios más canaces; seguro que 
normalmente se trataba de baíllisías a ^quiénes se podía 
señalar “como los más capaceí**. 




INGRESO 

SUELDO 

■ > 

1916 

$ 3.632 80 


1931 

” 3.604 80 

1935 

” 3.218.40 

1 

1930 

” 3.574.80 


1930 

” 3.200.40 


1938 

” 2.826 00 


y easa 












f 




Diua. 

PRESTAMO A LOS FUNCIONA¬ 
RIOS De UTE. — En acuerdo de 
Hacienda se autorizó a la UTE a 
otorgar a sus funcionarios un prés¬ 
tamo de $ 150 mensuales por el 
perforo setiembre - diciembre del 
cte. año. El Pte del Consejo ex¬ 
presó que votaba el préstamo pero 
no acompañaba la gestión del Di¬ 
rectorio de UTE. al que considera¬ 
ba que no pudo liberarse de la 
vieja alta burocracia que hay en 
el organismo. 


r. 


ñ 
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UNA SOLUCION TRANSITORIA 


I • 


Qiiec/crrom sin Efecto I is Paros en UTE 
Al Votarse Ayer el Adelanto de $ ISO 

LOS FUNCIONARIOS BREGARAN POR LOS DEMAS POSTULADOS 

En el correr de la jornada de ayer, el Directorio de UTE pudo liquidar su diferendo 
con su personal al aprobarse, por ei Consejo de Gobierno, el préstamo de $ 150 por mes, 
hasta diciembre,’ como adelanto de las mejoras presupuéstales a fijarse oara 1961. Quedan sin 
efecto entonces los paros que había decretado ooortun? —^ e^ de Delegados de 

la AUTE, ratificados posteriormente por la asamblea del gremio, que debían comenzar hoy 
con una’duración de media hora. La medida fue acioptaaa por ia uirectiva de la Agrv- 

los poderes 


pación, en uso de 
que para ello, le confiriera opor¬ 
tunamente el Colegio de Dele' 
gados. 

En conferencia de prensa 
convocada anoche, los dirigen 
tes de AUTE dieron cuenta de 
la novedad, al tiempo que de¬ 
jaron constancia de lo que con¬ 
sideran un triunfo del gremio. 
Señalaron los informantes que 
luego de largas tratativas. se 
había llegado a una solución 
que llevaba, aunque en forma 
temporaria, la tranquilidad a 
los funcionarios de UTE. Agre¬ 
garon que no podían ocultar su 
satisfacción, dado que el triun 
fo se había obtenido en la vta 
pacífica de las conversaciones 
con el Directorio, sin tener que 
apelar a medidas de violencia. 

Agregaron que el compromi¬ 
so del Directorio, de efectuar el 
pago del adelanto correspon¬ 
diente a los meses de setiem¬ 
bre y octubre, una vez aproba¬ 
dos ios recursos por el Conse¬ 
jo de Gobierno, les permitía 
asegurar que en el día de hoy 
podrán fijar con precisión el 
día que comenzarán esos pagos 
haciéndolo conocer de inmedia¬ 
to a los funcionarios de todo 
el naís. 

Haciendo un resumen de la 
situación previa a la resolución 
gubernamental, declararon los 
dirigentes que el gremio se ha¬ 
bla hallado al borde de un se¬ 
rio conflicto. Pero —^siguieron— 
la resolución de los gobernan¬ 
tes ha evitado aquél en bene¬ 
ficio directo de los funciona¬ 
rios. de la UTE y del país en 
general, que no verá afectados 
los servicios de suministro de 
energía eléctrica. Todos esos 
problemas los hemos superado 
—finalizaron^— al aprobarse el 
préstamo de $ 150, 

De todos modos -—prosiguie¬ 
ron— debemos establecer clara¬ 


mente que la obtención de este 
préstamo reintegrable no es la 
definición del asunto. Es sólo 
una solución transitoria y, en 
momentos que festejamos este 
triunfo, debemos poner los ojos 
en las aspiraciones de un pre 
supuesto clasificado y ordena¬ 
do por categorías para 1961, con 
el agregado de fijación de suel¬ 


dos para 1962 que contemplen 
la modificación que pueda su¬ 
frir el costo promedio de la vi¬ 
da. Sólo en el momento que 
podamos festejar estas otras 
conquistas —concluyeron— ha¬ 
brá cerrado el ciclo de lucha 
de la AUTE, en favor de sus 
afiliados y del gremio en ge¬ 
neral. 


AGRUPACION UTE 


NETAMENTE APOLITICA 


Informa al funcionariado que habiendo 
sido aprobado por el Consejo Nacional 
de Gobierno el préstamo de ^ 150.00 ha 
sido suspendido el paro aprobado por la 
asamblea del día 6 de noviembre de 1960 


MESA DIRECTIVA. 




9-v/ 
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rupación ÜTE 


Netamente Apolítica 


Informa al Funcionariado que habiendo sido 
aprobado por el Consejo Nacional de Gobierno el 
préstamo de $ 150.00 ha sido suspendido el paro 
aprobado por la Asamblea del día 6 de noviembre 
de 1960. 

, MESA DIRECTIVA. 
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■I 'H-'. Martin R. Éche- 
D4rectorio del Parti¬ 


do Nacional, conjuntamente con la Agí upa 
ción Parlamentaria, y icón la ^sistenci^^^ ae 


Bajo la Presidencia 
goyen. celebró sesión 
do 

ción Parlamentaria, y ict 

sus miembros. Eduardo'"A^ictor Haedo, 
rico Passadore, Haroldo Risso Sienra,^ r i an- 
Gisco Mario Ubillos, Dr. Alfonso Perrería Ma¬ 
nuel Primo Costa, José Pedro Bruno Milton 
Rosa. Dr. Walter R. Santoro. Dr. ^foXor Pay- 
ssé Reves, Carlos Arraga. Julián C. Olascoa- 
ga. Manuel Linares, Martin M. Oís. Alberto 
E. Ruiz Prinzo, Oliverio Pérez. * , 

Concurreiron los señores Ministros de Ha¬ 
cienda, Contador Juan Eduardo Azzim; de 
Ganadería y Agricultura, don Caídos V. Fuig 
y Sub Secretario de esta última Cartera, Dr. 
Eduardo Vargas Garmendia. ^ 

Asistió también el señor Enrique Oribe Co¬ 
ronel. ASUNTOS ENTRADOS 




ACTITUD DE LOS FUNCIONARIOS 
de U. T. E. 

Se deliberó luego sobre la actitud de estos 

í,®cionario^ a propósito de un 

bñdo ñor el Directorio del respectivo Ente, y 
que, como corresponde constitucionalmente, 


i? Si™ 

loí Directorios proyectan ^ue ¡ocia ^ 

£' cT'SU' -'SI Te-, 

Kct,r".ieTTp«s*‘2r¿r..«f 

SíÓ*V pSleTÉT/c'utlvo deW ^ 

ÍSUSlirritfe "i " 

o sea un modo de decir, de « suerte ae ia 

1 Estado, proclamando la ley de la fuerza p 

; ""clnsid«L''ef Uir’’ccS\W Nació- 

' nal aue tal imperio de la violencia es mto 
' leíble y que. frente a hechos que compio- 
' meten 'la normalidad mínima en las i|lacio- 
UPS de los empleados públicos con el Estado, 
la autoridad resoonsable de dicho Ente esta 
• oblfgada a adoptar las medidas indispensa- 
: bles pal-a aue las potestades propias de a 
Administración no se transíieran a un comité 

5;indicat.^^^^ agropecuario 
Presentes en Sala el Ministr-- 
ría y Agricultura y el 
Cartera, el titular r'' 
presó que figura 
Cámara de R^ 
la sesión d' 
remitido 




.S- 






/n 










26378-3.000 


SECCION CENTRAL HIDROELECTRICA 
RINCON DEL BONETE 





{lEORGAUHIN EN LA DA 


CE cumplen dentro de pocos días dieciséis meses desde que 
el nuevo directorio nacionalista de la Ü.T.E. tomó a su 
cargo el saneamiento de las finanzas y el dictado de nor¬ 
mas de administración del mencionado ente industrial. 

Es justamente desde esa fecha que la ciudadanía aguar¬ 
da la noticia de que algunos de los jerarcas del Instituto 
ha decidido presentar su renuncia; dado que sirvieron du¬ 
rante toda su vida de funcionarios a las más disparatadas 
directivas del batllismo que el pueblo barrió el 30 de noviem¬ 
bre de 1958. 

Infructuosa espera hasta este momento. 

Pero, es posible suponer que han de seguir en sus pues¬ 
tos los Ingenieros Masson, Ventura Borgarelli, Ponsetí. Men- 
diteguy, Alquier, los Contadores Rivero y Fressia y tantos 
otros; que vieron despoblarse los Almacenes del Instituto, 
rebajarse las tarifas, resolverse trasposiciones de rubros pa¬ 
ra pagar gastos ajenes a su verdadero destino presupuestal; 
inmutables, sin un sólo gesto que no fuera el habitual en 
ellos de aceptarlo todo, y esperar el “premio” de un viaje 
“de estudios” al exterior con buenos viáticos en dólares, que 
pagaban los funcionarios que además, debían de seguir so¬ 
portando sus desplantes de personajes dentro de la adminis¬ 
tración? 

Qué^ opina el Directorio de la XJ.T.E. de la correcta co¬ 
laboración de esos gerentes y altos funcionarios, que tam¬ 
bién durante tantos años fueron los más fieles servidores de 
i.oHi;e*oc nefastas DUTa la Ü.T.E. v el país? 



/ 




BL O/á 




-Deben renunciar. 

Según una invitación indi- 
ixecta de “El Debatej*. el Ing. 
•^onpeca, el mavor Perdomo y 
V Sr. Ce telo deben renunciar 
i sus cargos^de miembros en r^a- 
voria del Directorio de UTE. El 
diario herrerista no nombra ni 
a la UTE ni a dichos tres di¬ 
rectores, pero se sabe que el tiro 
va dirigido a ellos por la situa¬ 
ción coníiictual planteada co'^ 
motivo de la financiación <■''1 
adeianto solicitado por el per- 


B)/A 
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—¿Nuevo aumento tarifario? 

Se han producido radicales 
diferencias de criterio entre . 
consejeros del gobierno con ^ 
leferencia a la UTE, con mo. ^ 
tivo de haber accedido la ma. 
:voría de su Directorio a rea. . 
iizar un préstamo adelanto a 
su personal. Los c 9 nsejeros ^ 
herreristas parecen dispuestos 
a apoyar la posición del Di. 
rectorio; pero por su parte A 
el consejero Nardone no acep. 0/ 
ta las fórmulas de financia, 0 
ción, que afectan la disponi. 
bilidad de materiales y los 
aportes jubilatorios. Puentes 
gubernamentales expresaron 
cue tal como están las cosas, 
él Directorio de la UTE se 
encamina hacia un nuevo au. 
mentó de tarifas que se pro, 
duciría casi con toda proba, 
bilidad en enero. 





POR UN PRESTAMO. — Una 
radio dió el jueves la noticia 
5 que el Presidente Nardone ha- 
a manifestado que 'el 
» UTE propiciaba un aumeneo en 
s tarifas de energía electr'ca. 
enlames conocimiento de la ver- 
ón V nos permitimos dudar de 
° ¿xLtitud, ante el . desmentida . 

»1 Presidente del Directorio ce 
te —publicado el viernes en es. 
i columna— quien 
roblema del aumento de las tan¬ 
as. no se ha planteado, 
ue no es el rnorr.^p opoi^ujio 
ara hacerlo y mi dpmión es en- V 
eramentc contraria a un aumen- 
o de las tarifas e‘^ctricas . Loa ^ 
olegas de la Tadlo, cor.firmai^on H 
u noticia. El Presidente Nardo- 0) 
le, en camoio no desmintió la 
ifirmación del Ing. Fonseca de 
lue no se Pi^’< 5 yectaba aumentar 
as tarifas. Atras de estos hechos 
lue parecen confusos, se mue\e 
a oposición de algunos conseje- 
■os a autorizar un préstamo de 
í 150 mensuales a los funcicnanos 
5e UTE que el Directorio na pro- 
auesto con una financiación que 
iio implica el aumento de las ta¬ 
rifas, aun en el caso de que esos 
S 150 se transformapn «n 'un au¬ 
mento permanente de sueldo 
el año próximo. El prohíba .sera 
considerado hoy, en la Comis en 
de Hacienda del Consejo y 
mlblemente, en reunión de la ma- 

--— 
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UN CONFLICTO POTENCIAL: 

UTE Y EL CONSEJO 

Hace unos meses, una huelga declarada por el 
personal de UTE en demanda de mejores retribu¬ 
ciones, condujo, finalmente, al establecimiento de 
medidas prontas de segwidad. 

Nuevamente vuelve a perfilarse en el ente, una 
situación conflictual de creciente gravedad que pa. 
rece enfrentar al directorio y al personal del eer. 
vicio, con la mayoría del Consejo de Gobierno y 
sus voceros, y cuyas derivaciones, a esta altura im- 

■qg ^l ! ^c # Oát ‘ W T g r on, aue.- - 
más, amenazadoramente, los dirigentes del gremio, j 
es, sin lugar a dudas, de aquellos que teniendo en 
sus manos la misma solución del problema, se han 
mostrado hasta el presente despreocupados e in¬ 
sensibles”. 

La respuesta del presidente del Consejo fue 
áspera: calificó a la política del directorio de UTE, 
de ^‘vulgar demagogia” preocupada de "‘acarrear 
votos para las próximas elecciones”, y en nombre 
de la responsabilidad política del gobierno por las 
decisiones que pueden tomar los entes autónomos, 
adelantó su oposición a la operación, si ella im¬ 
plicaba aumentos de tarifas. 

Concomitantemente, algún diario blanco pide 
•"sanciones y castigos ejemplares para los sabotea, 
dores” responsables de los apagones, una forma de 
“sabotaje” que, como es notorio, también habrían 
padecido cotidianamente los anteriores gobiernos 
colorados. 

El problema, pues, parece planteado en térmi. 
nos ásperos y susceptibles de derivar hacia una si¬ 
tuación de conflicto laboral especialmente grave 
por la calidad esencial de los servicios que con. 
ciernen a la UTE. 
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UN CONFLICTO POTENCIAL; 

UTE Y EL CONSEJO 

Hace unos meses, una huelga declarada por el 
personal de UTE en demanda de mejores retribu¬ 
ciones, condujo, finalmente, al establecimiento de 
medidas prontas de seguridad. 

Nuevamente vuelve a perfilarse en el ente, una 
situación conflictual de creciente gravedad que pa. 
rece enfrentar al directorio y al personal del ser* 
vicio, con la mayoría del Consejo de Gobierno y 
sus voceros, y cuyas derivaciones, a esta altura im¬ 
previsibles, son, de todos modos, de temer. 

En efecto, a raíz de gestiones realizadas por 
los obreros y empleados de la UTE, las autorida. 
des del ente acordaron otorgarles un préstamo de 
ciento cincuenta pesos mensuales durante los me. 
ses de setiembre, octubre, noviembre y diciembre 
de 1960, a reintegrar con cargo a próximos aumen¬ 
tos presupuéstales. 

Obviadas algunas objeciones legales formu¬ 
ladas por el Tribunal de Cuentas "como corolario 
de intensas pstiones por parte del gremio no s6. 
lo ante los integrantes del Tribunal sino taxr4>ién 
frente a los consejeros nacionales”, el Ejecutivo 
debió prestar el jueves su conformidad a la ope¬ 
ración. 

No lo hizo, postergando el problema para ser 
discutido mañana en reunión de mayoría. El per. 
sonal ha entendido que la postergación es "para¬ 
dójica y también ridicula porque mientras la mayo, 
ría del directorio del ente vota ese préstamo, la mis¬ 
ma mayoría del Consejo de Gobierno crea dificulta- . 
des y difiere sin motivo explicable la sanción”. 

d«Oo qué Suceda, dijeron, ade. 
más, amenazadoramente, los dirigentes del gremio, 
es, sin lugar a dudas, de aquellos que teniendo en 
sus manos la misma solución del problema, se han 
mostrado hasta el presente despreocupados e in¬ 
sensibles”. 

La respuesta del presidente del Consejo fue 
áspera: calificó a la política del directorio de UTE, 
de "vulgar demagogia” preocupada de "acarrear 
votos para las próximas elecciones”, y en nombre 
de la responsabilidad política del gobierno por las 
decisiones que pueden tomar los entes autónomos, 
adelantó su oposición a la operación, si ella im. 
pilcaba aumentos de tarifas. 

Concomitantemente, algún diario blanco pide 
"sanciones y castigos ejemplares para los sabotea, 
dores” responsables de los apagones, una forma de 









UH CONFLICTO POTENCIAL: 
UTE Y EL CONSEJO 


Hace unos meses, una huelga declarada por el 
personal de UTE en demanda de mejores retribu¬ 
ciones, condujo, finalmente, al establecimiento de 
medidas prontas de seguridad. 

Nuevamente vuelve a perfilarse en el ente, una 
situación conflictual de creciente gravedad que pa. 
rece enfrentar al directorio y al personal del ser. 
vicio, con la mayoría del Consejo de Gobierno y 
sus voceros, y cuyas derivaciones, a esta altura im¬ 
previsibles, son, de todos modos, de temer. 

En efecto, a raíz de gestiones realizadas por 
los obreros y empleados de la UTE, las ^autorida¬ 
des del ente acordaron otorgarles un préstamo de 
ciento cincuenta pesos mensuales durante los me¬ 
ses de setiembre, octubre, noviembre y diciembre 
de 1960, a reintegrar con cargo a próximos aumen¬ 
tos presupuéstales. 

Obviadas algunas objeciones legales formu¬ 
ladas por el Tribunal de Cuentas “como corolario 
de intensas gestiones por parte del gremio no só¬ 
lo ant$ los integrantes del Tribunal sino también 
frente a los consejeros nacionales”, el Ejecutivo 
debió prestar el jueves su conformidad a la ope¬ 
ración. 

No lo hizo, postergando el problema para ser 
discutido mañana en reunión de mayoría. El per¬ 
sonal ha entendido que la postergación es “para¬ 
dójica y también ridicula porque mientras la mayo, 
ría del directorio del ente vota' ese préstamo, la mis. 
ma mayoría del Consejo de Gobierno crea dificulta¬ 
des y difiere sin motivo explicable la sanción”. 

de^Tb qué^ dijeron, ade. 

más, amenazadoramente, los dirigentes del gremio, 
es, sin lugar a dudas, de aquellos que teniendo en 
sus manos la misma solución del problema, se han 
mostrado hasta el presente despreocupados e in¬ 
sensibles”. 

La respuesta del presidente del Consejo fue 
áspera: calificó a la política del directorio de UTE, 
de “vulgar demagogia” preocupada de “acarrear 
votos para las próximas elecciones”, y en nombre 
de la responsabilidad política del gobierno por las 
decisiones que pueden tomar los entes autónomos, 
adelantó su oposición a la operación, si ella im¬ 
plicaba aumentos de tarifas, 

Concomitantemente, algún diario blanco pide 
“sanciones y castigos ejemplares para los sabotea¬ 
dores” responsables de los apagones, una forma de 
“sabotaje” que, como es notorio, tatnbién habrían 
padecido cotidianamente los anteriores gobiernos 
colorados. 

El problema, pues, parece planteado en térmi. 
nos ásperos y susceptibles de derivar hacia una Si¬ 
tuación de conflicto laboral especialmente grave 
por la calidad esencial de los servicios que con. 
ciernen a la UTE. 

Es de esperar que esas obvias animosidades 
que han aflorado en el planteo del problema, no 
obsten a una solución de cordura y prudencia. 
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¿Dónde quiere llevarse al Personal de U.T.E.? 

AL COmEJO NACIONAL DE GOBIERNO, 

A LA OPINION PUBLICA, 

A LOS FUNCIONARIOS DE U.T.E.: 




El funcionariado de UTE. en Asamblea realizada el 24 de 
julio del cte. año, dio unánime aprobación a un conjunto de 
mejoras tendientes a lograr en primer término un préstamo 
reintegrable de $ 200.00 por los meses de setiembre, octubre, 
noviembre y diciembre; seguidos de ima etapa de regulariza- 
ción de cargos; la elaboración de un Presupuesto Clasificado y 
Ordenado por Categorías para el año 1961, y dejar establecidas 
las bases para concretar un presupuesto acorde con el costo 
de vida en el año 1962. 

Ei adelanto solicitado, se fundamentaba en el brutal alza 
del costo de vida, y las muy exiguas remuneraciones que per¬ 
cibe el personal de UTE. 

Llevadas a cabo las actuaciones pertinentes ante el Direc¬ 
torio, éste por unanimidad, ante la gestión de nuestro órgano 
gremial, comprendiendo cabalmente la necesidad del mismo, 
acordó el préstamo solicitado por los meses indicados, pero, 
reduciéndolo a $ 150.00. El mismo fue aceptado por el personal 
en Asamblea del 11 de setiembre de 1960. 

Posteriormente, el Tribunal de Cuentas encontró objecio¬ 
nes de orden legal que detuvieron el trámite. Obviadas las 
mismas, como corolario de intensas gestiones por parte del 
gremio, no sólo ante los integrantes del Tribunal, sino tam¬ 
bién frente a los Consejeros Nacionales. El jueves 27 el Con¬ 
sejo Nacional de Gobierno no trató este asunto postergándolo 
para ser discutido en reunión de mayoría el lunes 31. 

Debemos hacer algunas puntualizaciones a este respecto. 

Se comprende que si la Agrupación UTE. solicitó el prés¬ 
tamo por estos cuatro meses es porque realmente el personal 
del Ente lo necesita, y con urgencia. 

Hemos llegado a un punto en que la esperanza de ver cris¬ 
talizadas nuestras aspiraciones, con la obtención del préstamo, 
se esfuman para ser reemplazadas por la inseguridad... Jus¬ 
tamente cuando creíamos que este problema había sido consi¬ 
derado ya por las autoridades públicas, surge esta derivación. 


pasando a estudio de la mayoría, y posponiendo por más días 
la solución a nuestro problema. Frente a esto, es que pregun¬ 
tamos públicamente: 

¿DONDE QUIERE LLEVARSE AL PERSONAL DE UTE? 
¿Qué es lo que se busca realmente con esta situación? Si desde 
el punto de vista constitucional y legal no hay objeción, ¿qué 
es lo que detiene la sanción del préstamo a los funcionarios de 
UTE? Sea cual fuere el motivo desde ya decimos clara y fir¬ 
memente de manera rotunda, que no aceptaremos ni tolerare¬ 
mos que otros intereses ajenos a la Ley y la Constitución, in¬ 
cidan para crear esta situación paradójica y también ridicula, 
en la que mientras la mayoría del Directorio del Ente vota 
este préstamo, la misma mayoría del Consejo de Gobierno crea 
dificultades, y difiere sin motivo explicable la sanción. 

Entendemos que quienes tienen en sus manos la responsa¬ 
bilidad de solucionar los problemas, no pueden dedicarse a la 
tarea diversionista de ir dejando pasar el tiempo. Y cuando 
ha habido tiempo, y cuando se han cumplido los plazos lógi¬ 
cos —como en este caso— tenemos el derecho de requerir un 
pronunciamiento definitivo. 

Salvamos nuestra responsabilidad. Hemos llevado a cabo 
gestiones intensas, si algunas de ellas no se han podido reali¬ 
zar, no es por nuestra causa sino por la incomprensión de 
algunos señores gobernantes. 

No obstante esto, conscientes de nuestra responsabilidad, 
de dirigentes de un gremio de 12 mil funcionarios, cuyos ho¬ 
gares suman más de 30 mil integrantes, responsables de que 
hemos agotado todas las gestiones posibles, y atentos a la si¬ 
tuación creada, entendemos que si no se hace viable una so- 
lución por los caminos que indica transitar la dignidad y la 
nobleza, la .responsabilidad de lo que suceda, es sin lugar a 
dudas, de aquellos que teniendo en sus manos la solución del 
problema, se han mostrado hasta el presente despreocupados 
e msensibles frente al mismo. 


^ÁESA DIRECTIVA 
COLEGIO DE DELEGADOS 
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A tarifas de UTE. — Ante 
* una versión sobre que 
propósito del 

nromover un nuevo aurnento v*e 
ras "?ar “as de los ™.os tíec. 
tríeos consultamos al I^- - 

S Presidente de ese Director.o. 
auien nos afirmó: ‘ 

Sn se ha planteado, enüendo que , 

II S Sn momento.oport^o par»^ 

hacerlo y mi opmion es entera^, 
Se contrario a un 
las tarifas eléctricas . Una ra^o 
atribuyó anoche al 

rirne declaraciones afirmando que 
fa subáde tórifas proyectada por 
UTE encontraría su firme y totai 
oposición. 

pc-r*» •* 
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r/ Pe¿ate 

^ Zí/k/í,^. 


SABOÍÁjis^’/ 

CL lunes pasado a media 
tarde se produjo un nuevo 
apagón en la ciudad. Prácti¬ 
camente en toda la ciudad. 
Como >explicaci<^ nos dicen 
qu9 él apagón se produjo al 
quer^^ conectar con Bay- 
gorria la red de suministros 
de la ciudad. 

Esto viene sucediendo desde 
hace tiesqso. 

Siempre por una causa dis¬ 
tinta Pero siempre creando 
malestares al consumo que 
por cierto no tiene porqué 
pagar las culpas dv^ los gran¬ 
des saboteadores. 

Es hora de Que el Directo¬ 
rio actúe con dúréza para 
poner punto final a estos 
desarreglos dé conducta. 

—_____ 
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APAGONES 

SOSPECHOSOS 


fADA pocos días la ciu- 
^dad entera queda sin 
luz. Las causas siempre 
son diferentes pero el ma¬ 
lestar es el mismo. 

El Directorio tiene la 
obligación de actuar y ac¬ 
tuar de inmediato por 
cuanto la Opinión Pública 
ya se está cansando de las 
explicaciones y quiere so¬ 
luciones. Soluciones y cas¬ 
tigo ejemplar para los sa- 


boteadores. PcGag 




SECCION CENTRAL HIDROELECTRICA 
RINCON DEL BONETE 








falsa 

MANIOBRA”..., 

cfeflnió la ÜTE la cau-' 
» dél largo apagón aue 
ciudad la noche 
del viernes. Agrega que la 
lalsa maniobra en Baygorria 
« la ca^a directa de esa 
perturbación de suministro 
de energía. 

ato no puede tolerarse. 
Bajo ningún concepto. Los 
técnicos del referido organis¬ 
mo tienen la obligación de 
prever con suficiente anti¬ 
cipación todas las posibles 
ronsecuencias de cualquier 
manipulación. No es posible 
<3ue la población esté a ex¬ 
pensas de “errores” ni de los 
incapaces, a otra prueba de 
sabotaje que hemos venido 
denunciando desde hace me- 
^ sin obten» ninguna cla- 
M de explicaéión por parte 
de las autoridades. 

casi se 

^dió la represa y así suce¬ 
dió la otra noche, a hora de 
We terminen los “errores” y 
» ^en medidas, a lo me- 
due puede pedir el pue- 
blo y el gobierno. 
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Ensayo en Baygorría 
Ocasionó el Apagón ¡ 

En las últimas horas de la | 
tarde de ayer, se produjo un 
apagón en algunas zonas de 
la ciudad y del interior del 
país, siendo la más afectada 
la correspondiente al circui¬ 
to céntrico pues estuvo sin 
energía eléctrica por espacio 
de más de media hora. 

El inconveniente, tuvo su 
origen en la Usina de Rin¬ 
cón de Baygorría. Allí, los 
técnicos montadores de la fá¬ 
brica sueca, iniciaron los en¬ 
sayos de la últimia tnrbma 
y al hacerlo, ocasionaron un 
desperfecto que abrió la lí¬ 
nea que trabaja con la ener¬ 
gía de Bonete, Baygorría y 
una turbina de Central Bat- 
Ue. Las zonas que no queda¬ 
ron sin luz, fueron la.s que 
se^ sirven con líneas de las 
máquinas restantes de la 
Central Térm.ica de Ivlonte- 
vldeo. 
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Noticioso 

Giibernalivo 


^ ABÍVSTECIMIENTO DE ENER- 
GIA. — Han comenzado la* 
pruebas mecánicas de la primera 
de las turbinas generadoras, ins¬ 
taladas en la represa de Rincón do 
Baygorria. la que actualmente fun¬ 
ciona en el vacío. Estas prosegui¬ 
rán durante quince días y se com¬ 
plementarán con otros trabajos 
—barnizado de bobinas, etc.— al 
término de los cuales se comenza¬ 
rá otra serie de pruebas, esta ve* 
de resistencia y capacidad eléctri¬ 
ca que durarán otros quince días. 
Cumplidos los dos plazos, la tur¬ 
bina —ya en condicioiies de pro¬ 
ducir energía con destino al con¬ 
sumo— sería conectada a la red, 
A lo Largo de todos estos trabajos 
para la puesta en funciones de la 
Usina de Rincón de Baygorria, so 
ha ganado un tiempo que las au¬ 
toridades de UTE consideran pre¬ 
cioso, por cuanto —y en la medida 
que se prolonga la sequía— se 
carece de seguridad con respecto 
a que la Represa de Rincón del 
Bonete pueda sostener el abaste¬ 
cimiento en sus términos actuales, 
por carencia de agua para asegu¬ 
rar el funcionamiento de las tiar- 
binas- Ya que en estos momentos. 
Rincón del Bonete prácticamento 
está trabajando a media capaci¬ 
dad —durante las horas de la no¬ 
che— para conservar durante el 
mayor tiempo posible las reservas 
de agua de la represa. 
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TAC.ÍÍAJ^MBO PECSURA, PCR WSEBli DE 
:, PREVENIR LAS INUE 


Tacuarembó, vive, año tras años, el drama enorme de la inundación. Las partes ba* 
jas de la ciudad se ven cubiertas por las aguas que, en ocasiones, llegan a solamente dos 
manzanas de la plaza principal de la ciudad. El Concejo Departamental, trabajando con 
amplio criterio y con los ojos puestos en el fu turó, ha estudiado un plan de realizaciones 
que impedirían que se repitiera el insuceso en los inviernos venideros. 

Para ilustrar al lector digamos que Tacuarembó es el Departamento más grande de 
la República. La capital se encuentra, prácticamente, en la boca de un embudo. Está 
flanqueada por las Cuchillas de la Aldea y de la Casa de Piedra y, en el lado opuesto, 
la Cuchilla de Haedo. Aquéllas, a partir de su arranque en 1^ de Haedo, se van acercandá 
más y más hasta encerrar prácticamente a la ciudad. 

Las aguas que bajan veloz¬ 
mente de las cuchillas, y se 
vuelcan en el Tacuarembó 
Chico que, al desbordarse, 
povocan las inundaciones que 
afectan nada menos que 60 
hectáreas de ^a ciudad. 

LOS PLANES 

El plan estructuxado por el 
Concejo Departamental es de 
íacil realización. Han reali¬ 
zado ya las gestiones pertinen 
íes ante el Consejo Nacional 
de Gobierno, a los efectos de 
lograr la adquisición de un 
super-tractor bulldozer, para 
llevar adelante la obra estruc 
turada. El Consejo, a su vez, 
pasó el asunto al Ministerio 
de Obras Públicas, procuran¬ 
do una rápida solución del 
problema. 

En términos generales, el 
Concejo Departamental en¬ 
tiende que son dos las obras 
a cumplirse: 

1) Ampliación de la luz del 
puente ferroviario que con 
sus terraplenes cierran la bo¬ 
ca natural del embudo. 

2) Construcción de represas 
de tierra en todos los afluen¬ 
tes del Tacuarembó Chico, 
aguas ar-iba del puente, a los 
efectos de a) evitar que lle¬ 
gue al arroyo todo el caudal 
llovido en la cuenca, ya que 
el volumen de agua caído has 
ta llenar los embalses no lle¬ 
gará hasta él; b) Retardar 
el aporte de agua de / unos 
afluentes respecto de otros, 
mediante un juego convenien 
te en el cerrado de los em¬ 
balses, a fin de hacer más 
Ipntas las variaciones del ni¬ 
vel de las aguas frente a la 
ciudad. 

ESTUDIOS A REALIZAR 

Deben realizarse los estu¬ 
dios necesarios a los efectos 
de determinar la luz que de¬ 
berá tener el puente y ela¬ 
borar un plan para la cons¬ 
trucción de las represas de 
tierra. Estos estudios deberán 
abarcar tres aspectos funda¬ 
mentales. 

Planimetría completa de la 
cuenca: Forestación exís^-en- 
te y futura y Geología del te¬ 
rreno. 

os do.^ primeros .pueden ser 
realizados por ef Instituto 
, Aerofotoeramático del Uru¬ 
guay o el Servicio Geográfico 
Militar V el tercero por el Ins 
tituto Geolóí?ico del UruíTuay. 

La. luz aue necesita^’á el 
puente, podrá ser, a su vez, 
encarada por los técnicos de 
Afe, que cuentan con el equi¬ 
po y la experiencia necesaria 
I para su realizí^clón. 

En cuanto a la construcción 



de las represas de tieiT?v, lo 
único necesario será el Bull¬ 
dozer solicitado por el Con¬ 
cejo Departamental, a los 
efectos de trasladar gran can 
tidad de material y de gran 
peso, efectuando el mismo la 
compactación. 

LA FINANCIACION 
El Concejo Departamental 
cree conveniente el siguiente 
sistema de financiación. Ad¬ 
quisición de un bulldozer, que 
será dedicado pura y exclusi¬ 
vamente a la construcción de 
las represas, previniendo las 
futuras inundaciones, la que 
se hará con los fondos que 
cuenta al Estado para estos 
fines, ya que el Concejo y los 
vecinos de Tacuarembó no 
cuentan con los recursos ne¬ 
cesarios para adquirirlo. Los 
gastos de funcionamiento, 
mantenimiento y reparación 
serán de cargo del Concejo, el 
cual, a su vez, distsribulfá es¬ 


tos gastos entre los propieta¬ 
rios de los predios favorecidos 
con los embalses y los propie¬ 
tarios de los terrenos actual¬ 
mente inundables en la olía- 
dad de Tacuarembó por me¬ 
dio del sistema de contribu¬ 
ción por mejoras. 

EXPERIENCIA 
Abundantes ejemplos exis¬ 
ten en nuestro país respecto 
a la construcción de represas, 
pero todas ellas han sido con¬ 
cebidas con la sola finalidad 
de lograr aguadas, para rie¬ 
go artificial, etc., nunca ss 
han realizado con el fin de 
prevenir las inundaciones, lo 
que servirá de valiosa expe¬ 
riencia. En cambio, se han 
ensayado con éxito' evidente 
en varios países del mundo, 
cuenta con represas de tierra 
especialmente España, que 
que tienen más de 200 aÜoo 
de antigüedad. 


BECAS PJUIA ESTUDIOS DEMOGMICOS 




Centro Latinoamericano de Demograjia, que desde el 
año 1958 viene funcionando en Sa ntiago de Chile como 
varíe del Programa Ampliado de Asistencia Técnica de las 
JJaciones Unidas, contando con la colaboración del Gobier¬ 
no Chileno ofrece anualmente a los países del hemisferio las 
facilidades suficientes para que puedan emular becarios a 
recibir formación de analistas en demografía. 

Para el Curso de 1961, que se iniciará en el mes de fe¬ 
brero próximo, el Uruguay podrá presentar hasta 2 candida» 
tos a las becas de que dispone el Centro, ___ j 










¿Y los Sumarios? 

actual Directorio de ! 

U.T.E. anunció la cons¬ 
titución dé una Comisión 
especial con el encargo de 
analizar la conducta de al¬ 
gunos jerarcas culpables 
directos de los desaciertos 
I y d esa jiotes del organismo 
en ocasión de lag inunda¬ 
ciones. Por la vía de Ha¬ 
cienda se impuso esa inves¬ 
tigación que fue apoyada 
por el Directorio. Pero pa¬ 
san los días y las semanas 
y los meses y un silencio 
total rodea el episodio. Es 
hora de hablar. La Opinión , 
Pública estuvo pendiente 
del hecho y es obligación | 
de los jerarcas ser sensi- I 
bles a sus requerimientos.. 
Demasiado tiempo se ha 
perdido y se impone recu¬ 
perarlo. 
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FRANCISCO CHELONI, Presidente; NEBT QUI|NTANA REAL; JACIN. 
TO COZZANI; .FRANCISCO C. BIARQUIZO; ALBERTO ROBALLO; AN< 
TONIO PALOMEQUE; RAMON ALAMENDY; J1JSTA A. DE LLANES. 










'^fí ' — 

lcTque se dice 


_QUÉ lo grave de la huelga 

textil será que se llegue a un 
acuerdo que haga ihiposible la 
exportación sin pérdida, ya que 
es una de nuestras pocas indus¬ 
trias de exportación posibles. 

_que si eso ocurre no habrá 

salarios buenos, ni regulares pa¬ 
ra la mayoría de los trabaia- 
dores. 

_que el Director del Insti¬ 
tuto Artigas a quien incumbe la 
formación de los profesores de 
Secundaria ha suscripto el ma¬ 
nifiesto de marras. 

—QUE el mismo profesor es 
además, asesor del Consejo de 
Enseñanza Secundaria. 

—QUE algún patrón textil 
envió a los obreros que ocupan 
su fábrica un magnífico ^ado 
de ternera para que lo disfru¬ 
ten durante la estada. 

—QUE ha de ser muy intere¬ 
sante la conferencia que hoy 
pronunciará el general Porcxun- 
cuLa en el Centro de Instruc- ^ 
ción para oficiales de reserva. ^ 
—QUE el Jefe del mismo Cen- 3 
tro, coronel C. H» Martínez ofre- ^ 
cerá una conferencia de prensa. ^ 
—QUE en Paso de los Toros, í 
a un paso de la represa, actúa t 
un carpintero comunista, con ^ 
actividades sospechosas en * un y 
punto de sumo riesgo, ^ 


Ti* 
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h-i- 


z/m/u . 


j EL APAGON DE 

I ANOCHE 

i En las primeras horas de 

I la noche de ayer, se produjo 
en nuestra capital, un apa¬ 
gón que se prolongó por es- 
pació de unos 20 minutos. 

Tuvo origen ese hecho, al 
saltar los reíais de dos lí- - 
neas de alta tensión, que 
traen actualmente las car- • _ 
gas de Rincón del Bonete y 
Rincón de Baygorria. Las lí¬ 
neas tienen una carga de 
150 mil voltios, y ahora tra- 
i bajan algo forzadas, por el 
hecho de haberse sumado 
la energía de la Usina Hi¬ 
droeléctrica de Baygorria, 
cuyas líneas exclusivas re¬ 
cién quedarán terminadas a 
fines de este mes. El table¬ 
ro, se maniobra desde la 
Central Batlle y los técnicos 
pudieron anoche solucionar 
el inconveniente rápidamen¬ 
te. Aunque, no se descarta 
la posibilidad de que vuel¬ 
van a repetirse. 











DICEN... 


—QUE la Opinión puüiica es¬ 
pera la pronta conclusión del 
sumario instruido a altos téc¬ 
nicos de UTE. 

—QUE de las actuaciones 
cumplidas surgen conclusiones 
bastante como para aplicar 
serias sanciones. 


♦ 





Los Sabotaies 

HESDE hace varios me¬ 
sen venimos destacando 
la exi tencia de una ver¬ 
dadera red de saboteado¬ 
res que tenían su sede en 
el organismo de Ü.T.E. y | 
que estaban amparados en i 
la imnunidad de los jarar- 
ras del régimen arderior. 
Ahora aparecieron las deH 
h’anidaciQnes y los ‘'escép- 
■inos'^ habrán comprendi¬ 
do nue teníamos razón, 
'"r'-'wt la lenpmns: siempre 
oorvue en los organismos 
oñ rpnuiare actuar 
-ñn ,, efectos de ' 

imnvdiy estas mí^miobras 
de inescrupulosos. i 
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Montevideo, í»I|jeeak« 10 de agosto de 1960 ACCíCW 
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Crece el Agua en Rincón del 
Bonete; No hay Peligro, Dicen 


Abrieron las C^mpaerta*^ en 
Previsión de Consecuencias 


1 i 


BAYGORRIA QUEDO INCOMUNICADA 


tina- creciente de gran Intensidad, al parecer esperada por 
los técnicos, ha hecho que las aguas del lago de Rincón del ! 
Bonete se elevaran en la mañana de hoy a la altura (mejor i 
dicho, cota) de 79 metros con 26 centímetros, por lo que los , 
ingenieros a cargo de la represa y usina hidroeléctrica deci- ¡ 
dieron de inmediato la apertura total de las compuertas. Para 
la tarde de hoy los ingenieros y técnicos esperaban que el agua 
alcanzase la cota 80, pero desde allí mismo se nos informó que 
esto no representaba peligro y que la medida se había adoptado t 
como precaución en vista de la sostenida creciente y en base, 
también, a la experiencia anterior. Agregaban nuestros infor- , 
mantés que se preveía que con la apertura total de las cpm-. | 
puertas la altura de las aguas no superaría la cota 80,. es decir, ! 
que quedaría a 4 metros menos que en la de abril de 1959, , 
cuando el agua alcanzó la cota 84. Debemos agregar que hasta , 
el momento el agua no había provocado inundaciones en Paso ; 
de los Toros y zonas aledañas. 

* En Baygorria 

Por lo que hace a Baygorria, la apertura de las compuertas - 
de Rincón del Bonete no causó mayores problemas y es difícil 
que los cause en vista de que las obras están prácticamente j 
terminadas. En 1959, como se recordará, la inundación tampoco ¡ 
afectó mayormente a Baygorria, que resistió también el embate ! 
de las aguas protegida, en gran parte, por la propia represa ! 
de Rincón del Bonete. 

Es importante consignar que a pesar de eso la creciente ' 
provocó el aislamiento telefónico de Baygorria con el resto del ; 
país al cortarse la línea de Baygorria a la Central Palma. Ese j 
tramo de línea quedó sumergido en el agua y ello volverá a | 
ocurrir en tanto no se construya la nueva linea con la refe¬ 
rida central. , 

Conforme a nuestras informaciones, este aislamiento fue el ; 
único daño causado hasta hoy por la creciente del Río Negro. | 



























NADA ANORMAL EN : 

LAS REPRESAS I 

I Las crecientes del Río Ne- j 

; gro, ocurridas en estos dias, 

I dieron margen a comenta- t 

rios sobre la posibilidad de 
que pudieran tener conse¬ 
cuencias peligrosas para las 
Represas de Rincón del Bo¬ 
nete y Rincón de Baygorria. 
Para asesorarnos perfecta¬ 
mente sobre esos posibles 
conttatiempos, conversamos 
esta mañana con el Presi¬ 
dente de UTE, Ingeniero Ro¬ 
dolfo Fonseca y con ingenie¬ 
ros de “Bonete” y “Baygo¬ 
rria” quienes nos significa¬ 
ron que ningún peligro exis¬ 
tía de que esas crecientes, 

—por otra parte normales— 
pudieran afectar las Usinas 
nombradas. 

En Rincón del Bonete las ' 
aguas alcanzaron la cota 80 
pero bajaron rápidamente. Es ? 

una medida siempre prevista ' 

y no inquieta en absoluto a j 

los técnicos. Se abrieron las f 

compuertas allí, y en Rin¬ 
cón de Baygorria se hizo lo 
propio con 7 de ellas. Todo 
pues transcurre normalmen¬ 
te, no existiendo por ahora 
factores que hagan pensar 
en inundaciones en las zonas 
de Paso de los Toros e in¬ 
convenientes en las sólidas 
represas y sus usinas. 
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da a construir bajo gobiernos colorados.. 
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tina obra de máxima impor¬ 
tancia para el presente y el fu- ^ 
turo del país —Rincón de Bay- : 
gorria— fue inaugurada ayer ; 
con el protocolo qu^ cor respon- i 
de a estas cosas. Muchos invi- i 
tados —aunque bastantes me- j 
nos de los previstos—, se die- = 
ron cita en la magnífica obra, 
para presenciar el momento 
culminante de la acción, esa 
hora 14 y 43 en que el Ministro 
de Hacienda, Cr. Azzini, apretó 
nn botón inmaculado y la tur¬ 
bina número 3, impulsada^ por 
la fuerza del agua, entro en 
plena producción. Aplausos su¬ 
brayaron el liviano gesto, exta- 


orayaron VT i 

siados los ojos en la marcha | 


ascendiente de los agujas de los 
Kiloamperímetros y demás apa- 
ratos de medición, qxie miida- | 
mente decían que la represa ; 
marchaba y una corriente de 
energía vivificaba las líneas de i 
alta tensión. Un cielo claro y i 
limpio dominaba a Baygorria, ^ 
donde la noche anterior habían , 
caído leves copos de nieve, que ' 
el sol pronto deshizo. 

Para llegar a este momento 
triunfal, 45 minutos de orato- ; 
ria oficial habían alargado la 
expectativa, entumecidos los 
pies de los vigilantes que mon¬ 
taban guardia en los caminos 
fangosos de los alrededores, ex¬ 
citado el apetito para el ban¬ 
quete de inauguración que de¬ 
bía seguir. Este, por cierto, fue 
“armado” ínte^amente en las 
instalaciones culinarias de la j 
propia Baygorria y es justo de¬ 
cir que sus directores estuvie- ! 
ron a la altura de la ocasión. 
De.sapercibido para la inmensa | 
mayoría de los curiosos y aún 
invitados oficiales, quedó, en¬ 
tre esos actos, el momento en 
que se descubrió la placa de 
bronce que recuerda la fecha 
de inauguración seguida por 
los nombres de los Consejeros 
Nacionales con mando ejecuti- ¡. 
vo en el momento de la misma. . 
El Presidente actual, Sr. Benito j 
Nardone, al frente de la lista, : 
quedará, empero, inmortaliza- ; 
do en una línea de bronce co- | 
mo el que oficialmente Inau- < 
guró la represa, aunque no ha- , 
ya ^ sido él el que la planeó, j 
aunque no haya sido él el que | 
la .sacó a licitación, aunque no 
haya sido él el que dispuso 
que se ejecutara, aunque no | 
haya sido él el que impulsó los | 
trabajos de la obra, aunque ni 
siquiera haya sido él el que 
apretó el botón... 


yllt.VrocTZ vlcepr/sfcíenfe, cuando comenzójn^/os fr^aba/os 


La obra^ los nombres 


dente y actual director de la 
UTE en representación del Bat- 
llismo, Sr. Elias Croci, el doctor 
Felipe Gaione y los dos direc¬ 
tores nacionalistas ya citados, 
aue volvieron a integrar el di¬ 
rectorio de 1954- 58. Presentes 
aver cu í 1 acto de iiiuugura- 
ció;'. "i sa;::u-: la 


las torres de 
portan la ele- 
Algunas ot 
que la repres 
un volumen 


trans- 


que 
y^tdad. 

cifras señalan 
is representado 
230.000 metros 


cúblcoV"d¿ 1- :migón y 90.000 
metros cúbir- de ^rena del 
propio río: c ' la usina coiista 

r- s hln-' 'dic: de 


Homenaje al 


pvpyp m.rvdíj, Jb&jQ w.-. 

dei profesor suizo doctor e in¬ 
geniero Adolfo Ludín, que tam- ^ 
bien fue el que dirigió la pro- 1 
yección de la represa de Rincón t 
del Bonete, y que ayer se en- ! 
contraba en Baygorria humil- - 
demente perdido entre la mu¬ 
chedumbre, la represa inaugu- j 
rada se resume en una serle de 
nombres que ayer no fueron 
citados por nadie, pero que el 
país conservará en su memoria 
viva, porque ellos realmente 
fueron quienes hicieron posible 
el acto de ayer. 

La obra, en erecto, fue lici¬ 
tada por un directorio batllista 
que presidía entonce» (1950 - 
1954) el Ing. Alvaro Correa Mo¬ 
reno y que tenía como compa- 
fícros de fórmula a los señores 


del agradecimiento y de la ad¬ 
miración era para sus desvelos 
V trabajos, pero nadie se mo¬ 
lestó en recordarlo. Apenas si 


con 'una“'l)ófeTrria nominal de 
36.000 Kwa. caáa una: que la 
obra estará totalmente inte¬ 
grada en la red nacional en di- 


"Bem. e*- 

grando tambiéi. ese dbre^rio ; ■ 

* y loe citMnos porque^t ^ 


; %“rTel^r. la obza actual 

hecho, por ¿eina del trica que, por hrtuna. hace el 

constan en la ultima pagana d^ hombre uruguafo y deberá ser 

■■ ^i;4'-'".ecisarnen?r o complementada su producción 
De-í con otras dos teínas, ubioadas 
dice ^ " nom- ^ también sobre 'cl Rio Negro, 

bajo de esa palabra los nom Puerto 

bres que hen._ ® y a punto de set licitada y otra 

unen a 1 °^ ^e lo, ingenieros I l^a p^^^^ 

consultores const 't,®ber i no se necesitarái muchos años 

en una lista que debí» naoer t procicclón de estas 

: afc?”?ió%ue'esrrce; , rsprelas 

que es de Dios.,. pí^lTs pl^ 

ITfGS . • ra supemrii: < 

deX.x^. - 

-^ '■ 1 cerct-:: i - de - y ".. w . s-s - aTr p 

■ral. son c|. , - .on ári 


“ACCION” cib.it s’e rendir su homenaje a 
los seis humilde trabajadores manuales que 
murieron en Rincón de Baygorria durante 
los años que diró el trabajo de la rep.e.^ 
y ce cuyos nombres no se acordo nadie en el 

ót? -a inv'^^uraoion. 

Modestos obleeros que levantaron a 
la represa, el cemento en que se esqueletiza 
la obra los recci’dará siempre, porque sobre 
su aspereza de duro acero están registrados 
los brutales impactos d© las caídas epe los 
desplomó desde .muchos metros de altura. 

Para estos sñs hombres, para estos seis 
muertos y cspir’tualmente entérranos en un 
Smenterlo de cemento, nosotros pedimos a 
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^_ . se die¬ 

re 7 . dUi en la magniíica obra, ‘ 
para presenciar el momento ; 
cuiminante de la acción, esa 
llora 14 y 43 en que el Ministro 
de Hacienda. Cr. Azzini, apretó 
un botón inmaculado y la tur¬ 
bina número 3, impulsada por 
la fuerza del agua, entró en 
plena producción. Aplausos su¬ 
brayaron el liviano gesto, exta- 
giados los ojos en la marcha 
ascendiente de los agujas de los ¡ 
Kiloampérímetros y demás apa- i 
ratos de medición, que miida- > 
mente decían que la represa • 
marchaba y una corriente de ; 
energía vivificábanlas líneas de i 
alta tensión. Un cielo claro y : 
limpio dominaba a Baygorria. ■ 
donde la noche anterior habían 
caído leves copos de nieve, que ! 
el soi pronto deshizo. 

Para llegar a este momento , 
triunfal, 45 minutos de orato- • 
ría oficial habían alargado la ; 
expectativa, entumecidos los ! 
pies de los vigilantes que mon- | 
taban guardia en los caminos 
fangosos de los alrededores, ex¬ 
citado el apetito para el ban¬ 
quete de Inauguración que de¬ 
bía seguir. Este, por cierto, fue 
"armado” íntegramente en las 
instalaciones culinarias de la 
propia Baygorria y es justo de¬ 
cir que sus directores estuvie¬ 
ron a la altura de la ocasión. 
Desapercibido para la inmensa 
mayoría de los curiosos y aún 
invitados oficiales, quedó, en¬ 
tre esos actos, el momento en 
que se descubrió la placa de 
bronce que recuerda la fecha 
de inauguración seguida por 
los nombres de los, Consejeros 
jSíacionales con mando ejecuti¬ 
vo en el momento de la misma. 
El Presidente actuah Sr. Benito 
Nardone, al frente me la lista, 
quedará, empero, inmortaliza¬ 
do en una línea de bronce co¬ 
mo el que oficialmente inau¬ 
guró la represa, aunque no ha¬ 
ya ^ sido él el que la planeó, 
aunque no haya sido él el que 
la sacó a licitación, aunque no 
haya sido él el que dispuso 
que se ejecutara, aunqrie no 
haya sido él el que Impulsó los 
trabajos de la obra, aunque ni 
siquiera haya sido él el que 
apretó el botón.., 


La obra, los nombres 


»:»royec>áuji Jy.áío 
del profesor suizo dq^tor e te:- 
genlero Adolfo Ludín, que tam¬ 
bién fue el que dirigió la pro¬ 
yección de la represa de Rincón 
del Bonete, y que ayer se en¬ 
contraba en Baygorria humil¬ 
demente perdido entre la mu¬ 
chedumbre, la represa inaugu¬ 
rada se resume en una serle de 
nombres que ayer no fueron 
citados por nadie, pero que el 
país conservará en su memoria 
viva, porque ellos realmente 
fueron quienes hicieron posible 
el acto de ayer. 

La obra, en erecto, fue lici¬ 
tada por un directorio batllista 
eiue presidia entonces (líí50 - 
1954) el Ing. Alvaro Correa Mo¬ 
reno y que tenía como coxnpa- 
úeros de Xormula a los señores 
Dr. Itaio Battello ,y Cocri^ 


y ® ^ ' 3 ^ qifQ ayer fue puesta en funcionamiento en Rincón de Baygorria 


dente y actual director de la 
UTE en representación del Bat- 
llismo, Sr. Elias Croci, el doctor 
Felipe Gaione y los dos direc- . 
tores nacionalistas ya citados, 
que volvieron a integrar el di¬ 
rectorio de 1954- 58. Presentes 
ayer en '1 acto de inaugura¬ 
ción, ellos sabían que la 

del * agradecimiento y de la ad¬ 
miración era para sus desvelos 
y trabajos, pero nadie se mo¬ 
lestó en recordarlo. Apenas si 
en último lugar del folleto emi¬ 
tido por la UTE para recordar 
el acontecimiento (muy bien 
hecho, por cierto) sus nombres 
constan en la última página del 
niisnio, bajo un título donde la 


las torres de acero que trans¬ 
portan la. electricidad. 

Algunas otras cifras señalan 
■que la represa ha representado 
un volumen át 230.000 metros 
cúbicos de hormigón y 90.000 
metros cúbicos de arena del 
propio río; qu^ la usina consta 
de tres turbinas hidráulicas de 
liyi* 

con una ^otehcla " nominal de 


Homenaje al Sí 


36.000 Kwa. cada una; que la 
obra estará totalmente inte¬ 
grada en la red nacional en di¬ 
ciembre de 1960. 

Para el futuro, la obra actual 
quedará superada por el cre¬ 
ciente consumo de energía eléc¬ 
trica que, por fortuna, hace el 


mismo, bajo un titulo aonae la hombre uruguajro y deberá ser 
mlsmii UTE. precisamente, lo i complementada su producción! 
diré tocio: -Realizadores”. De-; con otras dos isinas ubicadas 


“ACCION” qhiere rendir su homenaje a 
los seis humild^ trabajadores manuales que 
íímiVron en Rincón de Baygorria durante 
los años que duró el trabajo de ia represa, 
y de cuyos nomóres no se acordó nadie en el 
^,l^o*e-de ^ inn'é'uracióu. 


Modestos obreros que levantaron a pulso 
la represa, el cemento en que se esqueletiza 
la obra los recevdará siempre, porque sobre 
su aspereza de duro acero están registrados 
los brutales impactos de las caídas que 'los 
desplomó desde ^muchos metros de altura. 

Para estos sñs hombres, para estos seis 
muertos y esplritualmente enterrados en un 
cementerio de cemento, nosotros pedimos a 
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diré tocio- -Realizadores”. De- con uuaa nw •ísiíaao 
bajo de ésa palabra, los nom- también sobre »el Rio Negro, 
_1 lina ril» «illas cii Paí?o del Puerto 


brés qiie hemos recordado se 
unen a los de los ingenieros 
consultores, constructores, etc., 
en una lista que debía haber 
sido la primera a la hora de 
dar al César lo que es del Cé-. 
sar y a Dios lo que es de Dios 


La obra, las cifres 


una de ellas en ?aso del Puerto 
y a punto de ser licitada y otra 
en Yapeyú. Como quiera que 
no se necesitará! muchos años 
para que la proc^cción de estas 
'huev?** r#»presas tea-t^oaiíi^in- 
ouiicientt ór ííTE tíenti "ya 




Estaba»--ncin. j-ücc- ■ • 

erando también ese directorio j meros que, éñ gencia., .ón ^ rear?-clóm 

» . ...._ _ í.'f \ fñieres. i nr.s v; durr 


-y ios citamos porqueélj^mior 
es tambiéit auyu u | 
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EL APAGON 
DE ANOCHE 

Ayer, entre la^ 20 v 27 y 
lag 20 y 50 se produjo un 
apag:ón *que abarcó casi to¬ 
da la ciudad, dejándola por 
lo tanto sumida en la I>e- 
numbra. La información 
que se nos suministró des¬ 
de la Central ‘Mosé Batlle 
y Ordofiez*’, pese a que in¬ 
sistimos reiteradamente, tur 
de que se “desconocían las 
causas” y que estaban ave¬ 
riguando. 

De fuente extraoficial se 
nos di.io, que lo que ocu. 
rrió fue un corto-circuito 
a raíz de una descarga ener¬ 
gética superior a la común 
que vino desde Rincón de/ 
Bonete. 
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EL CONSEJO RECIBE AL PROF, LUDIN. — La nota gráfica filé captada ayer en el Con¬ 
sejo Nacional de Gobierno, con motivo de la visita que realizara el Profesor Ludin, quien 
fué recibido por el Cuerpo en pleno. En nombre del Gobierno hizo uso de la palabra el Dr, 
Martín Echegoyen quien hizo el elogio del ilustre profesor, realizador de las obras hi4tca- 
eléctricas de Rincón de Bonete y propulsor de la Usina de Baygorila. 


El Consejo, Bkcibió, Para Homenajearlo, 
al Profesor Ingeniero Adolfo Ludin 


En la reunión celebrada ayer por el Con¬ 
sejo Nacional de Gobi^no, el Consejero 
Dr. Echegoyen expresó: *Ts amabilidad de 
los colegas el honor que me confieren de 
dirigirme al Profesor Ludin, porque yo no 
tengo ninguna autoridad para hacerlo. La 
única que podía dar algún sentido a mi pa¬ 
labra es la de haber podido apreciar direc¬ 
tamente, en su hora, en la primera etapa 
de realización, la obra de Rincón del Bo¬ 
nete; de haber podido estimar el inmenso 
valor científico de su personalidad. Razones 
circunstanciales de orden político hicieron 
que tuviera contacto «directo con esa obra; 
y, con la luz de los entendidos, mi buena 
voluntad y el amor que la trascendencia de 
la misma para el país, ponía en mi ánimo, 
tuve noción clara de lo que significó para 
la República su eminmte colaboración. 

A las deliberaciones que dio lugar el es¬ 
tudio previo a la contratación, agregamos 
como fuente de convicción, una experiencia 
ya larga, demostrativa de la eficacia y ex. 
traordinario alcance de la obra realizada; 
luego, la prueba heroica a que fué someti¬ 
da con motivo de las inundaciones del año 


pasado, que la pusieron en grave crisis, pro¬ 
vocando la angustia colectiva y una parti¬ 
cular ansiedad en todos los que trabajamos 
en torno de esta mesa con la mejor volun. 
tad por el bien del país. A ese penoso tran¬ 
ce asociamos el recuerdo del Profesor Lu¬ 
din, cuyo'nombre flotaba en el ambiente de 
esta casa como una esperanza confortante 
ante la incertidumbre. A todos nos anima¬ 
ba un sentliuiento de confianza en que la 
realidad habría de confirmar lo que la sa. 
biduría del Profesor había puesto en la 
magna construcción como previsora defen¬ 
sa. Y asi ocurrió para suerte de todos y 
honor del esclarecido maestro. 

Lamento que mi modesta palabra no sea 
elocuente en grado condigno de la gratitud 
que se me encarga manifestar. 

Hacemos presente, pues, al ilustre profe¬ 
sor, el reconocimiento muy hondo del pue¬ 
blo y del Gobierno uruguayos, en esta oca¬ 
sión feliz en que nos es dado el honor de 
su presencia en esta Sala, y lo tenemos, asi, 
muy cerca de nuestro corazón, por todo lo 
que le deben a su inmensa actividad civili¬ 
zadora. Muchas gracias. Profesor Ludin. 

















ai Ing. A. hudin 


El Sr. Consejero Batlle Pacheco puso en conocimiento 
del Consejo que había asistido a la ceremonia inaugural 
de la nueva represa sobre el Río Negro, ubicada en Rin¬ 
cón de Baygorria. 

Señaló que realizó el viaje en automóvil, encontrando 
algunas dificultades por el estado de los caminos, lo que 
determinó llegara con mucho retardo. 

Se refirió elogiosamente a la magnífica obra la que 
calificó de verdadera joya, notablemente terminada y que 
ha de prestar al país grandes beneficios. 

Tuvo palabras de encomio para el Ing. Ludin. 

Detalló algunas características curiosas de la represa ta¬ 
les como un dique de emergencia que, en caso de peligro 
derivado de extraordinario aumento del caudal de las aguas, 
puede ser volado. Hizo notar la ventaja que habría en el 
futuro en agregar esclusas que permitieran la navegación 
para naves de poco calado e incluso el aprovechamiento de 
las aguas del Río Negro mediante esclusas con escalones 
para la explotación de especies piscícolas que, remontan los 
ríos para desovar. 

Terminó significando que el acto fue magnífico y que 
en su calidad de Consejero Nacional había sido objeto de 
gratas atenciones. 

El Sr. Consejero Kaedo expresó que producida la inau¬ 
guración de Boygorria, correspondía destacar la capacidad 
extraordinaria y la seriedad demostrada por las empresas 
que han tenido a su cargo la construcción de las obras de 
la represa y usina. Se complace en dejar sus nombres en 
el acta de esta sesión, que son los siguientes: Siemens Bau' 
nion, Philipp Holzmann A. G. y Grün & Bilfinger A. G., 
Siemens Schukertwerke, Nydquist y Holm AKT, y Hans- 
hakn, Gruner y Asociados, y Schuler y Braukli. 

Propuso que así se testimoniara públicamente, teniendo 
en cuenta que los directores y representantes de las empre¬ 
sas regresan “a Europa en el día de mañana, y se recibiera 
en Comisión al Profesor Ludin que, a pesar de sus 88 años, 
viene de ofrecer un nuevo ejemplo de interés por el pro¬ 
greso del Uruguay, trasladándose especialmente para asis¬ 
tir al acto en que se inauguró una de las obras en que ha 
colaborado con indiscutible autoridad técnica. 

El señor Consejero Dr. Echegoyen expresó que, estando 
en Montevideo el Ing. Ludin, correspondería que el Consejo 
lo recibiera en sesión. Merece ese honor porque su nombre 
está vinculado esencialmente a la electrificación del Río Ne¬ 
gro, que le debe no sólo lo que su ciencia excepcional sig- 
nifca, sino lo que su acción importó como propulsor de esa 
inmensa obra, gracias a la cual el país cuenta hoy con tan 
invalorable fuente de energía. Nos ha hecho, además, el ho¬ 
nor de llegar hasta aquí,^ no obstante sus años, para aso¬ 
ciarse al júbilo de la República por la nueva etapa alcanza¬ 
da en Baygorria, en edad en que tal conducta está despren¬ 
dida de todo interés material, por lo cual el gesto expresa 
su elevación espiritual, su amor abnegado por la civiliza¬ 
ción. 

I El Consejo acordó, por unanimidad, se le invitara a 
* concurrir a su seno para presentarle su saludo. 
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E. PAIS. — Viernes M ¿e julio de I9S9 


El Pérsonol dé Rincón del Bonete en un Clima de Esperanza 
Y Trabajo Está Recuperándole al País Una Riqueza Esencial 



En Im sala de máquinas las turbinas desarmadas, mieniras sus piezas se secan en instalaciones improvisadas. Un grupo de periodistas ob¬ 
serva las aguas, vuel las a la normalidad 


R INCON del Bonete está consumiendo hoy 
uno 1500 kw mensuales que se le envían 
desde Montevideo. La energía suministrada a 
la represa es posiblemente la mejor inversión 
posible en el momento ya que en poco tiempo 
al parecer a mediados de agosto— por lo me¬ 
nos alguna de las 4 turbinas funcionará y por 
cada una desellas que pueda hacerlo el país 
recibirá 30.000 kw. 

Recorrimos extensamente las gigantescas 
instalaciones pobladas de máquinas recupera¬ 
das. de las instalaciones improvisadas para el 
reacondicionamiento de los equipos. Charla¬ 
mos con operario, técnicos —a los que el Di¬ 
rectorio de UTE mantiene en silencio— con 
la gente que vive en el Rincón. De cada uno 
y del conjunto se recoge la impresión de que 
están dando de sí, la mejor calidad de esfuer¬ 
zo, sin retacear medida. Vimos cojinetes so¬ 
bre los que ha de girar una de las turbinas, 
hechos a mano por uno de los técnicos. 

Los hombres a los que el país confió la ta¬ 
rea esencial ^e recuperar la represa, parecen 
poseídos por Vin espíritu para el que ninguna 
empresa es demasiado. Trabajan sjn descan¬ 
so y cuando no tienen las herramientas ne¬ 
cesarias inventan las que lo excepcional de 
las circunsU^i|^ h{igeu. Donde técnicos ex¬ 


tra jeros de alta calificación, encontraron pro¬ 
blemas de equipos insolubles en la urgencia 
de los plazos concretos, los técnicos y traba¬ 
jadores del país improvisaron con certero ta¬ 
lento y éxito, los implementos necesarios. 

Hombres que habían de resultar piezas fun¬ 
damentales para las tareas de recuperación 
dejaron voluntariamente una situación de 
bien ganado retiro. Tal el caso de Carlos Ma¬ 
ña —un capataz jubilado— que se reintegró 
por si y que inventó y puso en práctica efi¬ 
caces sistemas de secado. 

LA SITUACION DE LAS TURBINAS 

De las 4 turbinas de la presa, una de ellas 
está siendo preparada para girar —no para 
generar energía— por cuanto se espera com¬ 
pletar el secado de la máquina con su fun¬ 
cionamiento. Esta etapa, retrasada por un li¬ 
gero desnivel que aparece en el eje de la tur¬ 
bina —y que obliga a reestudiar, como pre¬ 
caución, toda la estructura de hormigón de 
la presa— es la que ofrece más incógnitas. 
Entre 15 y 60 días varían los plazos previstos 
para el funcionamiento. 

Ya se pueden tener buenas perspectivas, 
casi la certidumbre del éxito, pero una pe¬ 
queña falla en los bobin p ^bli g a r 


a desarmar de nuevo las turbinas. Ponerlas 
en funcionamiento representa —para cada 
una— un esfuerzo del orden de las 10.000 ho¬ 
ras de trabajo - hombre. 

Por ahora —nos dicen— estamos trabajan¬ 
do con suerte. La primeras de las turbinas 
que funcionará es la N? 2 —que ya padece un 
retraso— dentro de los 20 días. Las restantes 
tienen un retraso máximo de 60 días, salvo 
la última cuya puesta en marcha depende 
del abastecimiento de repuestos, ya que algu¬ 
nas de sus piezas han sido “canibalizadas’' 
por las otras turbinas. 

MAQUINAS RECUPERADAS 

A lo largo de nuestra visita a las distintas 
dependencias, hemos visto como el esfuerzo 
de los técnicos de UTE está salvando, res¬ 
taurándolo a nuevo, maquinaria y equipos por 
valor de muchos millones de pesos. Cables, 
máquinas, herramientas que estaban revestii 
das de una capa de fango y grasa de 5 mm. 
de espesor, parecen hoy recién salidos de las 
fabricas. 

La perfección del reacondicionamiento —así 
como los plazos en que se realiza— parece 
satisfacer a los técnicos y alegrar dinamizán- 
dolo el clima de trabajo y esperanza en que 
viven los hombres de la represa. 



























El ministro Azzini en el momento de poner en marchn 
^eva represa de Baigorria. illf Bug 6) 











FUE MNAUGUnA»A AYER LA MORE 
RMRROELECTRICA DEL RINCON R 


Asistieron Consejeros Nacionales 

Atm antes de llegar a la pe¬ 
queña población levantada un 
kilómetro antes de la Represa 


de Rincón de Baygorria, se 
advierte el apacible lago de 105 
kilómetros cuadrados que sir¬ 
ve de embalse a la presa. La 
planta hidroeléctrica de Bay¬ 
gorria que quedó oficialmente 
Inaugurada ayer, ofrece carac¬ 
terísticas exteriores similares 
a la del Rincón del Bonete, 
aunque en proporciones meno¬ 
res. De todos modos, para el 
simple observador, la magni¬ 
ficencia del embalse —que lle¬ 
ga hasta Paso de los Toros con 
64 metros sobre el nivel del 
mar,— la solidez de la estruc¬ 
tura del dique, el espectáculo 
impresionante de los vertede¬ 
ros desagotando constantemen¬ 
te miles de litros de agua en 
una rompiente tempestuosa y 
esos 86.20 mts. de longitud 
por 16.20 mts. de ancho —ce¬ 


mento puro—, conforman un 
conjunto que deja sensación 
de solidez, de seguridad, de 
“cosa bien hecha’*... 

Cómo, cuándo y porqué surgió 

la obra— 

En 1920 cada habitante del 
ümguay consumía 20 Kw. por 
año. En 1958, 311 Kw. por el 
mismo período. Este aumento 
en el consumo de la energía 
eléctrica no se produjo en un 
sólo día. Fue entonces que los 
anteriores directorios de U7'E 
previendo la necesidad vital 
para el país de nuevas fuen¬ 
tes generadoras, efectuaron en 
1951 estudios completos en 
Baygorria. autorizando la Ley 
12.023 del 10 de noviembre de 
1953 la ejecución de los tra¬ 
bajos y dando también los ele¬ 
mentos necesarios para su fi¬ 
nanciación. Por fin en el pe¬ 
ríodo 1955-56, cuando presidía 
el Ente el sr. don Orestes L. 


y Otras Personalidades. - Detalles Téci 

Lanza, se licitó y adjudicó la 


ejecución de los trabajos, que 
estuvieron a cargo de las fir¬ 
mas Siemens Schuckertwer- 
ke. Siemens Bauunion, PhÜipp 
Holzmann y Gi’ün y Bilfin- 
ger. El dinero se obtuvo de 
la ley antes mencionada que 
autorizó la emisión de una 
Deuda Interna por valor no¬ 
minal de $ 165.000.000.00. y 
un préstamo del Banco In¬ 
ternacional de Reconstruc¬ 
ción y Fomento de Ü$S 
25.500.000, obtenido a $ 2.10 
el dólar... En agosto de 1956 
dieron comienzo los trabajos. 
La obra en marcha— 

No fue todo tarea técnica ni 
de técnicos. Mil ciento vein¬ 
te obreros uruguayos —para 
los que el Ing. von Siemens 
tuvo ayer palabras harto elo¬ 
giosas—, debieron excavar 
204 mil metros cúbicos de roca 
viva; 90 mil que pertenecían 


al río y 70 mil en terrenos 
comunes. Total: 384 mil me¬ 
tros cúbicos excavados. 

Pi'eviamente, como es lógi¬ 
co, se había llegado a la con¬ 
clusión de que el fondo roco¬ 
so de basalto del río era be¬ 
neficioso para las ólwas, sien¬ 
do éste uno de los principa¬ 
les motivos que decidieron 
que fuera allí y no en otro 
lugar. Baygorria está ubica¬ 
do a 305 kilómetros 900 me¬ 
tros de la desembocadora del 
Río Negro en el Uruguay, y 
tiene a esa altura un ancho 
oscilante entre los 180 y 200 
metros. 

A partir de la margen Iz¬ 
quierda del río las obras más 
importantes son el edificio 
de la Central, con la sala de 
máquinas, que mide 86.20 me¬ 
tros de largo por 15.20 me¬ 
tros de ancho. A su derecha 
están las tres máquinas ge¬ 
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HIDnOELECTíUCA DEL RINCDN DE DA 



Asistieron Consejeros Nacionales 

Aun antes de llegar a la oe- 
dueña población levantada un 
kilómetro antes de la Represa 
de Rincón de Baygorria, se 


advierte el apacible lago de 105 
kilómetros cuadrados que sir¬ 
ve de embalse a la presa. La 
planta hidroeléctrica de Bay¬ 
gorria que quedó oficialmente 
Inaugurada ayer, ofrece carac¬ 
terísticas exteriores similares 
a la del Rincón del Bonete, 
aunque en proporciones meno¬ 
res. De todos modos, para el 
simple observador, la magni¬ 
ficencia del embalse —-que lle¬ 
ga hasta Paso de los Toros con 
54 metros sobre el nivel tíél 
mar,— la solidez de la estruc¬ 
tura del dique, el espectáculo 
impresionante de los vertede¬ 
ros desagotando constantemen¬ 
te miles de litros de agua en 
una rompiente tempestuosa y 
esos 86.20 mts. de longitud 
por 15.20 mts. de ancho —ce¬ 


mento puro—, confonnan un 
conjimto que deja sensación 
de solidez, de seguridad, de 
“cosa bien hecha’*... 

CómOf cuándo y porqué surgió 

la obra— 

En 1920 cada habitante del 
Uruguay consumía 20 Kw. por 
año. En 1958, 311 Kw. por el 
mismo período. Este aumento 
en el consumo de la energía 
eléctrica no se produjo en un 
sólo día. Fue entonces que los 
anteriores directorios de U7’E 
previendo la necesidad vital 
para el país de nuevas fuen¬ 
tes generadoras, efectuaron en 
1951 estudios completos en 
Baygorria. autorizando la Ley 
12.023 del 10 de noviembre de 
1953 la ejecución de los tra¬ 
bajos y dando también los ele¬ 
mentos necesarios para su fi¬ 
nanciación. Por fin en el pe¬ 
ríodo 1955-56, cuando presidía 
el Ente el Sr. don Orestes L. 


y Otras Personalidades. - Detalles Técnicos de la Ir 


Lanza, se licitó y adjudicó la 
ejecución de los trabajos, que 
estuvieron a cargo de las fir¬ 
mas Siemens Schuckertwer- 
ke. Siemens Bauunion, PhiUpp 
Holzmann y Gi^n y Bilfin- 
ger. El dinero se obtuvo de 
la ley antes mencionada que 
autorizó la emisión de una 
Deuda Interna por valor no¬ 
minal de $ 165.000.000.00. y 
un préstamo del Banco In¬ 
ternacional de Reconstruc¬ 
ción y Fomento de Ü$S 
25.500 000, obtenido a $ 2.10 
el dólar... En agosto de 1956 
dieron comienzo los trabajos. 
La obra en marcha— 

No fue todo tarea técnica ni 
de técnicos. Mil ciento vein¬ 
te obreros uruguayos —para 
los que el Ing. von Siemens 
tuvo ayer palabras harto elo¬ 
giosas—, debieron excavar 
204 mil metros cúbicos de roca 
viva; 90 mil que pertenecían 


al río y 70 mil en terrenos 
comunes. Total: 384 mil me¬ 
tros cúbicos excavados. 

Pi'eviamente, como es lógi¬ 
co, se había llegado a la con¬ 
clusión de que el fondo roco¬ 
so de basalto del río era be¬ 
neficioso para las olwas, sien¬ 
do éste uno de los principa¬ 
les motivos que decidieron 
que fuera allí y no en otro 
lugar. Baygonia está ubica¬ 
do a 305 kilómetros 900 me¬ 
tros de la desembocadora del 
Río Negro en el Uruguay, y 
tiene a esa altura un ancho 
oscilante entre los 180 y 200 
metros. 

A partir de la margen iz¬ 
quierda del río las obras más 
importantes son el edificio 
de la Central, con la sala de 
máquinas, que mide 86.20 me¬ 
tros de largo por 15.20 me¬ 
tros de ancho. A su derecha 
están las tres máquinas ge¬ 


ANCAP 


neradoras y a la izquiei 
luego del núcleo central, 
parte destinada a montaje 
equipos que mide 24.90 r 
de largo por 16.20 mts. 
ancho, justo al centro de 
represa se ha construido 
mirador para visitantes, c 
de donde se puede obser 
sin correr el menor riesgo 
das las instalaciones. Poi 
riormente, y siempre de 
quienda a derecha está la ' 
sa de Comando, que incl 
servicios auxiliares de la 1 
na, oficinas, taller, sala 
baterías, sala de cables y ] 
al aire libre. 

En un edificio anexo, se 
instalado una Central 
Emergencia, equipada con 
motor Diesel de conexión 
tomática para el caso de 
ralización de las máquinas 
dráulicas. 

Tai es, la modeimá cení 
vista al detalle, por den 
y con una escrupulosi 
casi técnica. 

Sin embargo, del cuerpo 
general, se destacan los ^ 
tederos. Están ubicados en 
medio de la oibra, y se ti 
de nueve vanos separa 
por pilares de dos metros 
cincuenta centímetros de 
cho. 

Su misión es eivacuar 
crecidas en el lecho, que 
be estar siempre a una 
tura de 54 metros. El ci( 
y apertura de los referí 
vanos se realiza media 
compuertas radiales metáli 
de 14 metros de largo ; 
11.50 de alto. Las commpi 
tas pueden evacuar nu 
mil litros de agua por 
gundo. 

Finalmente, termina la i 
sa un muro de gravee 
que se extiende a lo largo 
88 metros. 

Magnífico puente carreter 

Sobre los edificios, los \ 
tederos, y el muro de gra 
dad, se ha construido un b 
moso puente carretero de i 
metros de ancho, que en 
terminado momento po 
satisfacer la vieja aspirac 
de. los vecinos, de vincular 
zona, a través de Bavgor 
con la Ruta 3. 

Aprovechando la ama 
e^qieriencia de abrü de lí 
los técnicos han previsto 
construcción de dos diq^ 
auxiliares, que se levantan 
en tierra firme. Uno ti< 
tres metros de altura y 
otro siete. Ambos, en caso 
alguna creciente excepcio; 
como la de entonces, podi 
ser demolidos mediante c 
gas de dinamita colocadas 
cápsulas especiales a una ( 
tancia promedio de 200 r 
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una rompiente tempestuosa y nanciación. Por fin en el ^ 
esos 86.20 mts. de longitud ríodo 1955-56, cuando pr^idía 
por 15.20 mts. de ancho —ce-leí Ente el Sr. don Orestes u 
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204 mil metros cúbicos de roca i tros de ancho. A su deroaia 
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dráuiicas. 

Tal es. la moderr 
vista al detalle, pe 
y con ima esen 
casi técnica. 

Sin embargo, del 
general, se destacai 
te .eros. Están ubica 
medio de la obra, ; 
de nueve vanos 
por pilares de dos r 
cincuenta centímetri 
cho. 

Su misión es ev 
crecidas en el lech( 
be estar siempre i 
tura de 64 metros, 
y apertura de los 
vanos se realiza 
compuertas radiales 
de 14 metros de 
11.50 de alto. Las 
tas pueden evacu 
mil litros de agu 
gundo. 

Finalmente, termi 
sa un muro de 
que se extiende a 1 
88 metros. 
Magnífico puente 
Sobre los edificic 
tederos, y el muro 
dad, se ha construí 
moso puente carret 
metros de ancho, < 
terminado momei 
satisfacer ia vieja 
. 4jde- los vecinos- da 
I zona, a través de 
1 con ia Ruta 3. 

I Aprovechando J 
i experiencia de abi 
! los técnicos han 
construcción de < 
auxiliares, que se 1 
; en tierra firme, 
jtres metros de : 
; otro siete. Ambos, 
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i como la de enton 
[ ser demolidos me 
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